/^#0/ie®/" sound, vision, sou I 


DVD レコーダー 取扱説明書 



DVR-330H 


お取目扱し、にごいてお困日の^ 

カスタ7—ヴポートセンター 

【受付時間】 

月曜〜金曜9:30〜18:00、±曜'日曜'祝日 
9:30〜12:00、13:00〜17:00(弊社休業日を 
除さます。） 


^^UIDE G - code ® 

HDD 

HARD DISK DRI\ 

_n 巳 OMPACT 

抽腥歷 


HARD DISK DRIVE video/r/rw 


DIGITAL AUDIO 


RW 

COMPATIBLE 




y0070-800-8181-22 

-般電話 03-5496-2986 


接続 


基本設定 i 


ま組表 


録画 jilil 


再生 


消去と編集 


ダビング 


応用設定 U 


※フ U —フォンおよびフ U —ダイヤルは、携帯電話 • PHS 占、 b はご利巧になれません。一般電話は、携帯電話 -PHS 
からご利用巧能ですび、通話料びかか D ます。 


は DVD フオーマツト□ゴライセンシング(橄の商標でず。 



► ►http://www.pioneer.co.jp/support/ 


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 

弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 
なお、弊社ホームぺージの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、 
カタ□グや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。 
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O 000 




いろんな操作や設定をここか 5 はじめる ！ 




はじめる 


操作する*設定する 


おねる 



ホームメニユー^ 


i ぷ A る I 



ホームメニューボタンを巧ず 


操作や設定をしたい項目を選ぶ 



■巧 HDD/DVD 

(§) * -ム〇 

メニュー ま纪情ま 

見-骑 

チザル'^^^ 


ホームメニューボタンを押す 


一円 DD や DVD に保存した番組をすぐに探せる！ 



おねる 


-'、た \ V J 1 J— 


見るボタンを巧ず 

再生や編集をしたいタイトルを選ぶ (〇 


" 巧び5ぐナビ メニュー ま巧情男！ ' 

〇 〇 〇 

だル^^^^ 





ス歡 





見るポタンを巧す 


したい番組を画面で選んで簡単録画予約！ 



この取巧説明書でほねれているマーク 


©メモ 

Q 


操作するとをのミ主意事項です。 

ワンポイント 

操作するとをの参考情報です。 
©，•例を使って説明しています。 


fe ? r | 


『故障かな？と思ったら』 
が P.1 02 に関連情報があ 
0ます。 


1 〇 


な 

〇 

1 

固 HDD 

® DVD-R/-RW(VR) 

の DVD+R/+RW 


八ードディスク 

VR モードで 

ビデオフォー マッ トで録画された 



「録画された」 

DVD+R または DVD+RW 

©DVD-Video 

「録画する」 

① DVD-RAM 

イ 

DVD ビデオ*1 

DVD-R または DVD-RW 

t ス 



VR モードで緑画された 

; ク 

®DVD-R 

DVD-R *2 

® DVD-R/-RW(Video) 

ビデオモードで 

DVD-RAM 


「録画された」 

の CD 卜 R/-RW) 

1 

0 DVD-RW 

「録画する」 

音楽 CD 、 音楽トラックび記録され 

; 〇 

DVD-RW 糾 

DVD-R または DVD_RW 

〇 

ている CD (- R /- RW ) J 


ファイナライズ済みの DVD - R /- RW (ビデオモード)は DVD ビデオと同じ操作になります。 
*2 ® DVD-R と® DVD-RW を総称して® DVD と表記している箇所があ D ます。 
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u モコン 


[U モコンモード] が P.91 を設定して、複数の DVD レコーダーを使い分けることびできます。 
ただし、本体と U モコンの U モコンモードを必ず合わせてください。 

ホームメニュー ボタン 

ホームメ ニ ューを表おします。 要 PA 



電源ボタン 

電源をオン/オフします。 

気がきくナビボタン 


I 3 / 19 は）午を 9 ;邮二己 


画面ち下に因び表示されているとさ 
に押すと、各種情報や操作ガイドを参 
照でをます。 が P.99 

見るボタン _ 

[見る陋面を表示します。 が P. 4,56 

CM バックボタン 

再生中に映像や音声を 
民します。 が P.54 

再生するとをにほいます 

が P. 日4-扣 


ま組まが P . 2 9 や再生する 
とまにほいます が p.eo 



数字ボタン 

番号を入力したり、文字を 
入力するとさに使います。 

G コードボタン 

G コード予約画面を表示します。 

贯 P. 仙 


クリアボタン 

番号や文字の入力を間違え 
たとき、またはタイトル/ 
チャプターなどを消去する 
とさに使います。 


■''音声 

お！ 

字幕 

危1 

アングル 

(St 

プレイモ-ド 

1 

1 

録画 

録函停止 


予約/確認 1./ 

〇 

& 

春 

善 

, 

友 

か ABC 

さ DEF 

ナビマータ/ 

© 

③ 

⑤ 

な 

た GHI 

な JKL 

は MNO 

面面表示 / 

、を 

⑤ 

© 

が 

ま PQRS 

や TUV 

ら WXYZ りンタリチダビング 

© 

⑥ 

③ 

or 

記号 

わをん 

消去 

メニユー 

で 

⑩ 

夕 

〇 

G コ—ド 

イ 

—7 三 

' ク U ア 



■' 


HDD / DVD ボタン 

HDD と DVD を切り換えます。 

番組情報ボタン 

視聴中または録画中の番組の 
詳細を表ホします。番組表で 
は選んでいる番組の詳細を表 
示します。 が P.29 

番組表ボタン 

番組表 (G ガイド)を表示します。 

が P.26 




CM スキップボタン 

再生中に映像や音声を 
とばします。 が P.54 

戻るボタン 

1つ前の画面に戻ります。 


••X 


録画するとをにほいます 

が P.30 

ナビ マーク ボタン 

ナビ画面をお好みの場面に 
変更します。 が P.56 

画面表をボタン 

ディスク情報を表示します。 

が P.1 加 

ワンタッチダビングボタン 

ワンタッチダビングを始め 

ます。 が P.76 


•参 

参 


U モコンに電池を入れる 
がちのページ 
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この取巧説明書は、このぺージを開いたが態でおほいいただ< と便利です。 





































L [見る晒面とホ-ムメニ IL - の軌、方 


[見る]画面 


録画した順に、録画した映像のル画面(ナビ画面)を一覧で表示でさます。ナビ画面はお巧みの場面に変更でさ 
まず)。 が P .56 この[見る陋面を使って録画した映像を再生/編集します。 が P .56 が P .65 


表示切り換え欄 - 

タイトル選択欄で夺を巧すと 
表示切り換え欄にカーソルび 
移動します。 

■►でタイトル選択欄にカーソ 
ルび戻ります。 


巧量と録画モード - 

録画中は残量び表示されません。 


狐. 囚 HDD の[見る]画面 


^見る ( HDD ) 


10タイトル 


; 表示方を 


4タイトル 


並び督そ 
君 f しい順 


ジャンル切換 
をジャンル 


♦卜 


HDD 
SP 

残 S 

601130 m 



3/26は）午^:00見本: 

プ□野球開幕戦 
图 


3/20(0) 午前7:00テ 

早起をサンデーフラ 

图 

3/20( 日）午前0:日日 PBS 

スペシャルサツカー D > 

国 


[ li ^ 


消去 


ジャンルち変更 


復巧涅巧モード 


3/19は）午を9:00ニジ^レヒが 
白し、諸島2005を編 

巧! _ 2h00m(4.4G) 



選ばれているタイトル 

〇を巧すと表示する内容び 
切り換わります。録画中は[録画 
中]と表示されます。 

操作メニュー欄 

タイトル選択欄で■►巧すと 
操作メニューび表示されます。 
4-でタイトル選択欄にカーソ 
ルび戻ります。 


タイトル選が欄 


録画してから一度ち再生されて ジャンル表示 

いないタイトル（囚 HDD のみ)。 （囚 HDD のみ) 


^で選択したしの仆ルに力一 
ソルを移動します。 



見るボタン 

拐る]画面を表示/終了します。 



カーソルボタン 

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。 

ミ夫定ボタン 

項目を決定します。 


リモコンに電池を入れる 


ホームメ ニュー ボタン 

ホームメニューを表示/終了します。 





新しい乾電ミせと一度使用した乾電池を 
混ぜて使用しないでください。 

種類の違ラ乾電池をミ居せ'て使用しない 
で < ださい。 

1力月 L ソ上使用しないときは、乾電池 
のあ漏れを防ぐためにを乾電池を取り 
出してください。 

不要となった電池を破棄する場合は、 
各地ろ自ミ台体の指示(ま例)に従って処 
理をして < ださい。 


いろいろな操作や設定を行いまず。 


が P . 56,65 
が P .26 — 
が P . 40,42 
が P .92 — 
が P . 的 — 
跟 P .74 — 
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内蔵 A - ドディスク ( HDD ) についてのごま意 \ 


本機に内蔵されている八ードディスク Oi (下 HDD) は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意 
な取り扱いによっては録画/録音内容び破損•消失したり、正常な録画再生動作び行えなくなります。また、修理 
の際、 HDD 等の交換により録画/録音内容びすべて消失してしまいますので、あらかじめご了を願います。下記 
の内容にご注意のラえ、正しくお使いください。 


大切な録画について 


内蔵 HDD び故障すると、 HDD の録画内容び損なわれます。 

HDD は恒义的な保存場所ではありません。大切な映像-残しておきたい映像 
は、こまめに DVD - R / RW にダビングして保存してください。 

何らかの不具合や HDD の故障による録画内容の損失やそれに附随した直接.間接的な損害につき 
ましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、 HDD 交換や初期化び必要になる場 
合びございます。その場合、 HDD 上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご 
了承ください。 


設置や巧用するとをのま意 


▼ 衝撃 や振動を与えないでください。特に本機び動作中*はごま意ください。 

▼ 振動ずる場所やすを定な場所に置かないでください。 

▼ 水平 LU 外の置をちをしないでください。 

▼ 本機のを却ファンや通風孔をふさがないでください。 

▼ 温度や湿度び高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場 
所でを使用しないでください。 

急激に温度び変化する場所に設置すると本体内部に水ミ商び付くことびあります縮 
露)。結露したまま使用すると HDD に傷びつさ、故障の原因となります。 

▼ 電源がオン*のときに電源コードをコンセントか5巧いたり、設置している場所の 
ブレーカーを 落としたりしないでください。 

▼ 電源びオン*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手 
順で行ってください。 

① 電源をオフにする。 

(む電源ボタンを巧して、本体表示窓の <POWER OFF〉 表示びミ肖えたことを確認する。） 

② 2分な上経過してから電源コードをコンセントか b 巧いて本機を移動する。 


※本体表お窓に < EPG > と表示されているときを含む。 



巧蔵八ードディスク ( HDD ) についてのごを意 Q 5 



い 
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内蔵八ードディスク ( HDD ) についてのごを意 


〇1 


内蔵ハ—ドディスクについてのごを意 
































广 


J 


s 




r 見開き - X 

パイオニアの DV □レコーダーだか 5 できること 
この取扱説明書で使われているマーク 
リモコン 

[見る]画面とホームメニューの使い方 
\_/ 


まお表 

26番組表 ( EPG ) を表示ずる 
27番組表が表示されないとき 
28ま組表に表示されない放送局があるとき 
29ま組表の使い方 

録画み 

30録画する 

31今見ているま組を録画ずる 
謹 3 2 番組表を使って予約ずる 
I 33ま組をジャンルで検索する 
I 34新番組を検索する 

35番組表を分野で検索ずる 


05内蔵ハードディスク ( HDD ) についてのごま意 
08ま全上のごま意(給表示について） 

る部のを前とはた6を 


10 

10 

11 

本体前面部 
本体背面部 
本体表お窓 

11 

付属品の確認 


接続 

12テレビと接続ずる 
14ビデオと接続ずる 

16 BS アナ□グチユーナー内蔵テレビと接続する 
18地上 ’ BS ’ l 10度 CS デジタルチユーナーと接続ずる 
20プラズマテレビ(地上 • BS • 110度 CS デジタルチユー 
ナー内蔵テレビ) と接続ずる 
21他機器 ( CATV 、 AV アンプ)と接続ずる 


36『気がきく！録画巧巧』で番組を検索する 
38『気がきく！録画巧巧』で自動録画を設定する 
39自動録画を解除ずる/自動録画を停止ずる 

ホ 40 G 〕ー ド®予約録画※ 

約 

録 42予約入力画面で予約ずる 
*44 予約を確認する 
45予約内容を変更する 
46予約を消去ずる 

46予約録画を解除ずる/モ約録画を停止する 
47予約を一回だけ休止する 
47録画中の予約を延長ずる 

I 48延長(野球延長対応） 

P 49連ドラ延長 

録 


50ビデオか5本機へダビングずる 
外部機器の BS 放送などを録画する 

が部入力端テに接続した機器の映像を録画する 

51フアイナライズ 

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで 
再生できるようにずる 


基本設定 



52録画についてのミち意 


22セットアップナビを使って昼本的な設定をする 















み 


再生 み ダビング 团岐 


54再生ずる 

56 [見る]画面から再生ずる 
58オリジナルとプレイリストを切り換える 

重属 59追いかけ再生 
籠な 59 同時録画再生 
60プレイモード 

サーチモー ド/ A-BU ピー ト再生 /U ピー ト再生/ 
プ□グラム再生 

62再生についてのま意 


74録画からダビングまでの流れ 
75録画ずるデイスクと記録方式を選ぶ 

76ワンタッチダビング 

再生中のタイトルをダビングずる 

78いくつかのタイトルを選んでダビングずる 
80ダビングについてのま意 


消去と編集 挣 

64タイトルとチャプターについて 

64才ートチャプタ ー( HDD / VR ) 

自動でタイトルに区切りを入れる 

66タイトルを消去する 消去 
68タイトルを保護ずる 保護 
69直前の編集操作を取り消ず 操作取消 
70タイトルの名前を編集ずる タイトル名編集 
72タイトルのジャンルを変更ずる ジャンル変更 
72ジャンル名を変更する ジャンル名変更 
73いくつかのタイトルをまとめて編集ずる 
複数選択モード 


応用設定^ 

82設定を変更する 
83本体設定 

基本/チューナー/映像出力/音声入力/音声出力/ 
言語/録画/再生/オプション 

91リモコンモードを設定ずる 
92ディスク設定 

き本/巧期化/ファイナライズ / HDD の最励ヒ 

y 94本体設定か5チャンネルを設定ずる 

ネ 

ル 95才ートスキヤン 
裏 95 -括チャンネル設定 
96個別チャンネル設定 
97表示チャンネルを変更ずる 
98ガイドチャンネル設定 
99気がきくナビ 
100ディスク情報を見る 
101すべての設定をお買い上げ時の状態に戻ず 


102故障かな？と思った S 
110こんな表示が出た S 
112用語解説 

114 地域別地域コード • 放送局一覽 
118 番組表対応放送局一覧 


119 末ホくお使いいただくために 

120 保 IE とアフターヴービスについて 
121仕様 

122ご相談窓口 -修理窓□のご案内 
裏表紙さくいん 


※〇〕ード、 G - CODE 、 および G 〕ー ド□ゴは、ホ Gemstar-TV Guide International , Inc . の日本国内における登録商標です。 
G □—ドシステムは、米 Gemstar-TV Guide International , Inc . のライセンスにきづいて生産しております。 


Cjk じ 0 7 









このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとラございまず。本機の性能を十分に発揮 
させて効果的にご利巧いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説 
明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。 



この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使 
いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 
味は次のよラになっています。内容をよく理解してから本文をお 
読みください。 


をな ss / nisil 図の中や近くに具体的な禁止内容が 
I 俺巧术 W 巧！！おかれていまず 

A A の記号は、ま意(警告を含む)しなければな5ない内容で 
ムム^おることを示しています。 

ホ ♦の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内 
^ 容を示しています。 

® の記号は、禁止(やつロホいけなしにと)をおしてしほす。 


A 警告頃常時の処理]を 

♦万一煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使 
用すると火災•感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイ 
ッチを切0、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。煙び 
出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様に 
よる修理は危険ですから絶対おやめくださし、。 

♦万一内部に水や異物等び入った場合は、まず機器本体の電源スイッ 
チを切0、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ 
し、そのまま使巧すると火災•感電の原因となります。 

♦万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡 
ください。そのまま使用すると火災•感電の原因となります。 



誤った取り扱いをすると、人び死!::または重傷を 
負う可能性び想定される内容を示しています。 


設置 


运 


電源プラグの刃および刃の巧近にホコ U や金属物び付着している 
場合は、電源プラグをおいてか b 乾いた巧で取り除いてくださ 
い。そのまま使用すると乂災•感電の原因となります。 


Q 


電源コードの上に重い物を載せたり、コードび本機の下敷きにな 
b ないよラにしてください。また、電源コードび引っ張 b れない 
よラにしてください。コードび傷ついて、火災•感電の原因とな 
ります。コードの上を敷物などで覆ラことにより、それに気付か 
ず、重い物を載せてしまラことびあります。 


巧用垣境 



この機器に水び入ったり、城らさないようにご注意ください。火 
が-感電の原因となりまず。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 
は特にご注意ください。 



風呂場、シゎワー室等では使用しないでください。火が■感電の 
原因となります。 


Q 


• 表示された電源電圧(交流100ボルト日日/6日 Hz) 政がの電圧で使 
用しないでください。火が■感電の原因となります。 


0 


• この機器を使用でさるのは曰本国巧のみです。船舶などの直流 
(□C) 電源には接続しないでください。义がの原因となります。 


0 


放熱をよくするため他の機器、壁等か6間隔をとり、またラック 
に入れる時はすさ間をあけてください。また、次のよラな使い方 
で通風孔をふさびないでください。巧部に熱びこもり、火災の原 
因となることびあ D まず。 

^あおむけや横倒し、逆さまにする。 

一押し入れなど、風通しの悪い狭いところに巧し込む。 

^じゆラたんやふとんの上に置く。 

テーブルク□スなどをかける。 




着目瓶の電源コード(インレツトタイスび付属している場合のご注 

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専 
用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品 
で使用した場含、発熱によ0火災-感電の原因となることびあり 
ます。また電源コードは本製品に付属したをのが外は使用しない 
でください。他の電源コードを使用した場ち、この機器の本来の 
性能び出ないことや、電流容量不足による発熱により乂災-感電 
の原因となることびあります。 


使用方法 



本機の上に巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 
入った容器またはルさな金属物を置かないでください。こぼれた 
り、中に入った場含、火が•感電の原因となります。 



姑れた手で(電源)プラグをおさ差ししないでください。感電の原 
因となることびあります。 


Q 


-本機の通風孔などか日、内部に金属類や燃えやすいちのなどを差 
し込んだり、落とし込んだりしないでください。义災•感電の原 
因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 


本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部に 
は電圧の高い部分びあり、火災■感電の原因となります。内部の 
点検-整備-修理は販売店にご依頼ください。 


0 


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に巧げたり、ねじっ 
たり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードび破 
損して火災-感電の原因となります。コードび傷んだ5(芯線の露 
出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。 

雷び鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでくださ 
い。感電の原因となります。 


8 a 安全上のごを意 I 














誤った取り扱いをずると、人び損害を負ラ可能性 
び想定される内容および物的損害のみの発生び想 
定される内容を示しています。 


設置 



電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ 
い。差し込みび不完全ですと発熱したり、ホコ U び付着して火災 
の原因となることびあります。また、電源プラグの刃に觸れると 
感電することびあります。 


0 


電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみびあるコンセントに接 
続しないでください。発熱して火災の原因となることびあります。 
販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼して<ださい。 


0 


ぐらつし、た台の上や傾しすこところなど不安定な場所に置かなしでくだ 
さい。落ちたり、倒れたりしてけびの原因となることびあります。 


0 


本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコ U の多 
い場所に置かないでください。火が-感電の原因となることびあ 
0ます。 


使用方法 


Q 


■ ディスク对蛹する機器の場合' ひび割れ、勁もまたは接謙11など 
で補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高 
速回転しますので、飛び散ってけびの原因となることびあります。 


0 


• レーザーを使用している機器では、レーヴー光源をのぞさこまな 
いでください。レーヴー光び目に当たると視力障喜を起こすこと 
びあ0ます。 


Q 

Q 


-音び歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーび発熱 
し、火災の原因となることびあ0ます。 

• 本機に乗ったり、ぶら下びったりしないでください。特にお子様 
はご注意<ださい。倒れたり、こわれた0してけびの原因になる 
ことびあります。 


A - お子様びディスク挿入□に手を入れないよラにご注意ください。 
_ けびの原因になることびあります。 

手を巧まれないようを意 


运 


■ 旅行などで長期間、ご使用にな5ない時はま全のため必ず電源プ 
ラグをコンセントか b 损いてください。 


A - テレビ、才ーデイオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、 
各々の機器の取扱説明書をよく読み、霞! P を切り、説明に従って接 
続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。 


0 


本機の上に重いちのやが砕か6はみ出るよラな大さなちのを置か 
ないでください。バランスびくずれて倒れたり、落下してけがの 
原因となることびあります。 


0 


本機の上にテレビを置かないで<ださい。放熱や通風び妨げられ 
て、火災や故障の原因となることびあります。（取扱説明書でテレ 
ビの設置を認めている機器は除舌ます。） 


電池 


0 


指定しが i の電池は使用しないでください。また、新しい電池とち 
い電池を混ぜて使巧しないでください。電池の破裂、液漏れによ 
り、火災-けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 


• 電池を機器内に挿入する場ち、極性表示(プラス (+) マイナス(一) 
/!\ の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の 
^—^ 破裂、液漏れにより、火が-けびや周囲を巧損する原因となるこ 

とびおります。 




電源プラグを掠く時は、電源コードを引っ張日ないでください。 
コードび傷つき火災-感電の原因となることびあります。必ずプ 
ラグを持って抜いてください。 


0 


電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくび 
溶けて、义災•感電の原因となることびあります。 


€ 


移動させる場合は、電源スイツチを切り必ず電源プラグをコンセ 
ントから掠さ、が部の接続コードを外してか6、行ってくださ 
い。コードび傷つを火災-感電の原因となることびあります。 



長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池 
か b 液び漏れて火が、けび、周囲を巧損する原因となることびあ 
りまず。ちし液び漏れた場含は、電池ケースについた液をよく拭 
さ取ってか5新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液 
び身体についた樹ま、水でよく洗い流してください。 


Q 


電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないで<ださ 
し、電池の破裂、液漏れにより、火災、けびの原因となることび 
あ0ます。 


巧巧-点巧 




本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないで< 
ださい。倒れたり、落下してけびの原因となることびあります。 
重い場合は、持ち運びは2人しソ上で行ってください。 


0 


窓を閉め切った自動車の中や直射曰光び当たる場所など異常に温 
度び高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となるこ 
とびお D ます。 


yy ■ 已年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部 
/|\ にホコリびたまったまま、長い間掃除をしなし'!と火災や故障の原因と 

/ ■ \ なることびあります。鞠こ湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効 
果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。 


运 


お手入れの隙は安全のために電源プラグをコンセントか b 损いて 
行ってください。 


アナ□グ放をか5デジタル放ちへの巧巧について 


デジタル放送への移行スケジュール 


アナ□ク放送受信チューナー巧蔵の録画機器でデジタル放送を録画ずるには 


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の Z 大広域圏の一部で2日日3年 
12月か5開始され、その他の地域でわ、200色年末までに放送び開始 
される予定です。該当地域における受信巧能エリアは、当初限定されて 
いますび、順次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2日11年7巧 
に、目 S アナ□グ放送は 20]] 年までに終了することび国の方針として 
決定されていまず。 


別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビ 
と、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画い 
ただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なりまず。 
贯 P.18-20 また、録画機器により録画画質は異なります。番組に 
よっては、菅作権保護の目的によ0、録画や一度録画した番組のダビ 
ングびでをない場合びあります。 通^ P.52 


吕000年* - 2003年-- 200巨年 • • • • 2011年 

/2。。3 年に月 ― 牌上!^7敞を 


眼るを 口鄉哥 

2000年12月 

BS アナ□グ巧ち 


_ BS ミシタルが送 

2011 年までに終了 J 
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① ② ③④⑥⑥ 



め 愈 


① ディスクテーブル 

② A 開/閉 

ディスクテーブルを開閉します。 

③ む電源 

電源をオン/オフします。 

® ►巧を 

再生を始めます。 


⑥■停止 

録画中は録画を停止します。 

再生中は再生を停止します。 

再生停止中はつづさ再生日4を解除 
します。 

追いかけ再生または同時録画再生中 
：：^P.59 は、1回押すと再生を停止、2回 
押すとつづき再生を解除、3回巧すと録 
画を停止します。 


©♦錄画 

録画を始めます。 

③ リモコン受光部 

ここに向けて U モコンを操作します。 

® 本が表示窓 艰 P .11 




|〇 

〇] 

し 本は背面部 





① ACIN 

電源コードを接続します。 

©出力(音青ち/を、映像、 S 1/ S 2 映像） 

テレビまたは AV アンプなどの映儘/音声 
入力端子と接続します。 

D 1/ D 2 映像出力 

D 映像入力端テの付いているテレビなどと 
接続します。 


③ 入力 1(U) 

盾声ち/を、映像） 

通常は外部入力]端テとして使います。 

入力2(に》 

盾きち/を、映像） 

通常はが部入力2端テとして使います。 

® 同軸デジタル音青出力 

AV アンプなどの同軸デジタル入力端テと 
接続します。 


感 VHF / UHF アンテナ 

入力(アンテナか 5) 端テとアンテナ線を接 
続します。 

出力(テレビへ)端テとテレビのV HF/UHF 
アンテナ入力端テを接続しまず。 





10 Q 各部の名前とはに S さ(本体前面部/本体背面部） I 























































































の " liUfSTg) 

HDD び選ばれているときは EEE! び点 
灯します。 

DVD び選ばれているときは、 fpyg) び点 
に[します。 

③ DUBBING 

ダビング中に点灯します。 

録画中に点灯します。 

録画一時停止中は点滅します。 

録画中は本体表示窓びピンク色に点灯しま 
す(動作状況によって点灯しないことがあ 
0ます)。 


®23 

[リモコンモード];: 护 P.91 を表示します。 
ただし、 [U モコンモー鬥び[レコーダ ー1] 
に設定されているときは点灯しません(お 
買い上げ時の設定)。 

2 = [レコーダ ー2] 

3=[レコーダー 3] 

⑤カウンター表示 

タイトル/チャプター/フォルダー/トラッ 
ク/ファイル番号、経過時間、または現在 
時刻などを表示します。 


©の 

録画び予約されているとさに点灯します 
(予約されている録画び実行でをるときは 
点な、実行でをないとさは点滅します)。 

® 曰 

D1/D2 映像出力端子か5プ□グレッシ 
ブ映像信号び出力されているときに点灯 
します。 


⑧り ► 


再生中に点なします。 

再生一時停止中は点滅します。 



U モコンXI 


単3お乾電池 X 2 


爱ミミ 

〇で〇 

爲， 

m 



オーディオ•ビデオ 
ケーブ J レ （1 .已 m) XI 





電源コ-ド (2m) XI 


その他一緒に 
入つているちの 

-取扱説明書(本書） 
-かんたんガイド 
-保話書 


各部の名前とはたらさ 


各部の名前とはた6き(本体表示窓)/付属品の確認 0 11 








































機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントか!5巧いてください。 


RF アンテナケーブル(付属) 




テレビ 



コンセントへ 

電源コードは機器の接続びすべて =[ 
終わってから接続してください。 H y 


電源コード(付勵 





ビデオケーブルで接続する 


I 

S ビデオケーブル（市販）を使って S (S1/S2) 映像入力端テの付いているテレビと接続できます。映像端モ 
の接続よりち鮮明な映像になります。 




を^ 

S ビデオ な一づ 、レで接続ずるときは映像 
入出力端子(黄）を接続しないでくださ 

い。 テレビによっては S ビデオケーブル 
で接続した映像び出力されないことびあ 
0ます。オーディオケーブルなどで音青 
入出力端テち接続してください。 


Q テレビと接続する^ 

































































































オーディオ-ビデオケーブル(付属) 



レ 



S1/S2 映橡っ1 N. 


麵戀© 

® ©©響 


[出力1 


デジタル音を I 


P 心胃胃-^ 


映像 


を 


本機の映像出力は直接テレビに接続してください。 

本纖ま、アナ□グコピープ□テクト方式のコピーガードに巧 
応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、 
ビデオで録画して再生すると、正常な再生びできないことび 
あります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コ 
ピーガードによって正常な再生びできないことびあります。 
詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い含ね 
せ < ださい。 



本機 


ビデオ 


テレビ 


VHF/UHF 

アンテナ 



D ビデオケーブルで接続する 


D ビデオケーブル(市販)を使って D 映像入力端テの付いているテレビと接続できます。本機の D 1/ D 2 映像出力 
端子はプ□グレッシブ映像信号を出力でさます。 

© 

-プ□グレッシブ映像信号を出力す 
るとさは[コンポーネント出力] 
：^P.83 を[プ□グレッシブ]に設 
定してください。 

• お使いのテレビびプ n グレッシブ 
映儘信号に対応していないとさ 
は、必ず[コンポーネント出力] 
^P.83 を[インターレース]に設 
定してください。また、八イビ 
ジョン専用のコンポーネント映憬 
入力端テには対応していません。 

-オーディオケーブルで音声入出力 
端子わ接続してください。 

I テレビと接続する 0 




































































































































o 


ビデオと接続する ビデオか！5本機にダビングするとき 




ビデオか日本機にダビングするときは が P .50 をご覧ください。 


オーディオ-ビデオケーブル(付属) 



14 ロ ビデオと接続する'! 

























































































が -テレビとビデオは直接接続することをお勧めします。 

-入力 2( L2) 端テに他の機器び接続されているときは、入力] (L1) 端テに接続してください。 


VHP^UHPy^^ 



本機か6ビデオなどにダビングするとをの接続 


ビデオやビデオカメラの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


ビデオ入力 S ビデオケーブル 
でを接続でさます。 



本機 


才ーァイオ • 
ビデオケーブル 
(巿版)など 



を^ 


「録画禁止」信号を含む透) DVD-Video の 
映儘をビデオに録画すると、映像の乱れ 
などび発生して正常に録画することびで 
さません。また、視聴のみでわ正しし''映 
像び得5れないことびあります。 


ビデオと接続ずる 0 







同軸ケ—ブル 
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壁 




















































































































a BS アナログチューナー内蔵テレビとち続する 


日 S アナ□グチューナーを内蔵したテレビやビデオなどと接続します。 己 S アナ□グチューナーで受信しているま 
組を録画ずるときは が P .50 をご覧ください。 日 S アナ□グチューナーの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 





16 a 巨 s アナ□グチューナー巧蔵テレビと接続する) 



























































































- BS アナ□グチューナー内蔵ビデオと接続ずるとさ:^ P .14 
•地上 ’BS • 110度 CS デジタルチューナーと接続ずるとさ:^ P .18 
-巳 ATV (ケープルテレビチューナ ー) と接続ずるとさが P .21 


IIBII 






ク 


-D1/D 己映像—- J - -U—Sl/S2Mn] \U 

嚇 m 



I 出力] 



オーディオ-ビデオケーブル(市販） 


才ーデイオ-ビデオケーブル佈赋 


VHF/UHF ， 
アンテナ 


W / 


壁のアンテナ端モ- 







RF アンテナケーブル(付属） 

_ ^ 


〔目 S アナ□グチューナー内蔵テレビと接続する Q 








同軸ケ—ブル 



た r, 卜 

止王3/止王> 























































































地上-己 S • 110度 CS デジタルチューナーで受信しているま組を録画するとき はが P .50 をご覧ください。 

地上 ■ BS • 1]0度 CS デジタルチューナーなどの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 



オーディオ-ビデオケーブル(付属) 


本機 




オーディオ-ビデオ 
ケーブル(巿版） 





18 a 地上•日 S ■ 110度 CS デジタルチューナーと接続するI 
























































































主 






- D 1/ D 2 映像- 


口 


I 




ちを 
I — 音き」 


.音き」 映像 


I / S 2 映像11 

m 


jT 商1 デジタル音声 I 




オーディオ-ビデオケーブル(市販） 


& 地上デジタル放送への巧応について 

-本機で地上デジタル放送は受信でさません。 

-地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナ□グ放送のチャンネルび変更さ 
れたときは、[個別チャンネル設定] 巧^ P .96 で該当する放送局の受信チャンネルを 
変更してください。 

RF アンテナケーブル(付属） 



2 







テ 

ン 

ア 

の 

壁——同軸ケ—ブル 


f 





品 



地上•巨 S •] 1日度 CS デジタルチューナーと接続する : B 19 



















































































オーディオ-ビデオ 
ケーブル(付属） 



映皮 ち A * 左 BS /110 度 CS 

agjiiji 曰产 _アンテナ人力 



% 


巨 S デジタル専用出力端子かの出力端子(モニター出力)と本機を接続したとさ、本機の設定とテレビの設定の組み合わせによって 
は、画像や音声び八ウリング(画面び白くなったり、ピーなどの音)を起こすことびあります。このようなときは、本磯またはテレビ 
のチヤンネルを切0換えてください。 

D ビデオケーブルの代わりにオーディオ-ビデオケーブル(付属)または S ビデオケーブル(市販)でわ接続でさます。 
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プラズマテレビと接続する 


( 接続 jjp 


プラズマテレビと接続ずる 



プラズマテレビ(地上 • BS • 110度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ)で受信している番組を録画ずるときは 

跟 P •加をご覧ください。 プラズマテレビの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


VHF/UHF 

アンテナ 





D ビデオケ—ブル(巿販) 


AO 

I 





























































































































他機器と接続ずる 





CATV (ケーブルテレビ)チユーナーとち続する CATV の番組を受信する 


CATV (ケーブルテレビ)のチヤンネルは[才ートスキヤン] が P .95 で設定します。[才ートスキヤン]で設定したあ 
とに、特定のチヤンネルび受信でさないまたは映りび悪いとさは[個別チヤンネル設定] が P .96 で設定してくだ 

さい 。 CATV チューナーで受信しているま組を録画ずるときは が P .50 をご覧ください 。 CATV チューナーの 
取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


CATV の VHF/UHF 放送を本機のチューナーで受信ずるとき 

ま組表:^ P.26 を利用するとさは接続してください。 


同軸ケースレ怖赋 


CATV チューナーの VHF / UHF アンテナ出力端子に接続してください 




才ーデイオ-ビデオケーブル(市販)など 

CATV チューナーで受信しに映像を録画 
または視聴するときに接続します。 


l—BP—l 


麵遂>1^垂' 

デジミル-肝 H IL ■—ちホー ■ ^ 




本拐！ 


AV アンプと接続する 


ご契約の CATV (ケーブルテレビ)局によっては、番組表を利用できないことび 
あります。 

本機で受信でさないスクランブル処理された CATV のチヤンネルなどびあ0ま 
す(詳しくは CATV 局にお問い合わせください)。 CATV チユーナーで受信でさ 
るチヤンネルは、本機の外部入力端テに接続してご覧くださし、。 


ドルビーデジタルまたは DTS 音声に対応した AV アンプと接続して己. Ich サラウンドを楽しむことができま 
す。 AV アンプの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

オーディオ-ビデオケーブル(付属)など 



© 


デジタ J レ接続するとさは[音青出 
力] :: ^ P .85 を 正しく設定して 
ください。正しく設定されてい 
ないと大音量によって耳に障書 
を 受けたり、 スピーカーを 破損 
した0する恐れびあ0ます。 

二力国語放送を録画したタイト 
ルの音声を切り換えるためには、 
アナ □グ音青入出力端テを接続 
して < ださい。 


題器と接続する 0 21 








































































































本機をお使いになる際に必要な最ほ限の設定をします。 





セツトアップナビ画面 




オートスキヤンが終わるまでしばらくお待 
ちください。^を巧すと中止できます。 


電源をオンにずる ►藝 

テレビの電源をオンにして、テレビの入力 
を切0換える 

• テレビの入力切換につし)てはテレビの取扱説日月書をご覧ください。 
• セツトアップナビび表示されているか確認してください。 


-►セットアップナビぴ表示されないとま 

I——, ホ-ム 

1 1 I を巧ず 

I 2 j [本体設定]を選んで良を）を巧ず 

13] 度本]一[セットアツプナロー欄樹を還んで@を巧ず 


[開始]を選んで巧定ずる ► (©) 

[才ートスキヤン]を選んで決定ずる 

受信できる放送局を自動で探してチヤンネルを設定します。 

• [オートスキヤン]しないで、地域名のみで設定するとさは、[一括 
チヤンネ j レ設定]を選んでください。地域や CATV 局によって 
は正しく設定されないことびあります。 

• チヤンネルの設定を変更しないときは廣定しない]を選んで® 
に進みます。 

[地域名]を選んで決定ずる ► 

『地域別地域コード.放送局一覧』 が P .114 をご覧になり、お住ま 
いの地域または最寄りの地域を選んでください徴きボタン （ @ 
〜@ ) でコードを入力してち地域名を選べます)。ここで設定し 
た地域の番組表を受信します。 


セットアップナビは一度設定ずると;欠に電源をオンにしても表示されません。また、 
[中山を還んだときも表示されません。再度設定したいときは化ットアップナビび 
表示されないとを』 巧^ 上記をご覧ください。 


0_ 基本設定'! 











































時計を合わせて決定ずる 

. 四國一[月卜[日]一[晚一[分卜[ジャストク□ックチャンネル]の順に設定します。 

•年月日、または時刻の午前と午後などを正しく入力してください(番組表が正しく受信できません)。 

• ◄■卡で力ーソルを移動して; J で設定します。 

[ジャストク□ックチャンネル]は NHK 教育チャンネルに含わせてください。 NHK 
教育チャンネルびわか5ないときは、セットアップナビを終了したあとに NHK 教 
育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] 巧" P . 姑で[ジャストク□ック 
チャンネル]を設定してください。 


( l ) 他の I 具目を設定ずる 

続けて下記の項目び順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。 

■はお 買い上げ時の設定を表しています。すべての項目の設定び終了すると®の画面び表示されます。 


設定項目 

1 設定内容 


テレビ画面サイズ 

□ワイド （1 巨:白） 

■従来 サイズ (4:3) 

ワイドテレビと接続しているとさに設定します。 

従来テレビ (4:3) と接続しているときに設定します。 

プ□グレツシブ 

□対応している 

■対応して いない 

□わか 5 なし、 

プ□グレッシブ映像信号に対応しているテレビと接続してしぶときに設定します。 

プ□グレッシブ映像信哥こ対応していないテレビと接続しているときに設定します。 

お使いのテレビびプ□グレッシブ映儘信号に対応しているかわからないとさに設 
定しまず。 


(8 ) [設定ち了]を選んで決定ずる 


これでセットアッフナビは搭了でず。 
巧が DVD レコーダーをおをしみください。 
セツ 

担を黄了 
やり直ず 


^本が巧を 
里本 

チユーナ ー 
肤苗出力 
音再入力 
音再出力 
S 屋 
窗国 
再を 


時計合わせ - 

广 ▲ 

日付 2005年01月01曰は） 

▼ 

時刻 午前日： 00 

ジャストク□ツクチャンネル ー- 4 


巧のぺージへ続< ( J ) 〜 （16) 




■ ジャストクロックとは 


NHK 教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正する機能です。本 
磯の電源びオフのとをに放送局の正午の時報に合わせて時計を修正します。 



つ前の頂目に戻るには 


戻る 

g を巧ず 


這本設定 


























セットアップナビを使って基本的な設定をずる 




(q ) さチヤンネルに映つている放送局を下記の表にメモずる 

番組表を正しく表示するために@〜 ® の操作をしてください。 


チヤンネル 



チヤンネル 


■4 チヤンネルび映6ない、またはチヤンネルの映 D び悪いとま 

l ] アンテナの接続(アンテナ端テの接触び悪くないか、またはアンテナの入力/出力の接続がをになつていない 
か)を確認ずるが P .12 


2 ホームメニユーか!5[本体設定]一[チユーナ ー] 一[自動チャンネル設赶一けートスキャン]を還んで再度チャ 
ンネルを設定ずるが P .95 



映つている放を局を 表示 ch I 映つている放を局を 表示 ch 



ホーム 

_ メニュ- 

(10) ホームメニユーか6[本な:設定]を選んで決定ずる ► 〇 

@ 



気びさ<ナビ 



ガイドチヤンネルとは 


本機の情報や予約するとさの最適な設定を 
自動で表示した0、画面ち下にに]び表示 
されているときに"〇-を巧して各種情報 
や操作ガイドを参照でさます。 ^ P .99 


G コードシステムでの予約録画に使う 
チヤンネルです。放送局ごとに指定され 
ています。 

また、番組表を取得するとさち使います。 


24 a 基本な疋） 







































@ [チューナー]を選んで巧定ずる ► 

(12) [ガイドチャンネル設定]一じ夕画面へ]を選んで決定ずる ► (©-) 
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14 


が送局名と表示チヤンネルび ► ^ ^ 
合っているか確認ずる ^ ^ 

(をで記入したメモと合っているか確認してください。すべて合っ 
ているとさは®に進んでください。 

設定したいが送局を選ぶ ► (^ ) 

廣示巳 h ] び角)で記入したメモと合って 


ガイドチャンネル設定 2/21 



いない、または卜 一-] になっている放送局を選びます。 

：^5) ® でぉ認した[表示か]に ► 喊 
合わせる ^ 

@で記入したメモの内容と同じになるまで@)〜@1を繰り返し 
よ9 〇 


• メモに書かれていない放送局名び表示されているときは、[表示 
巳 h ] を [ — ] 1し合わせてくたさい。 

• メモに書いてある放送局名び表示されないとさは、その放送局 
の設定をする必要はありません。 

• メモに同じ放送局名び2つじ(上あるとき(たとえば、 NHK び2 
つあるとさ)は、受信状態び良い方の[表示 ch ] を選んでくださ 



い。 

ホーム 

(16) 設定を終了ずる ► H 


■4 不要なチヤンネルを削除したいとを 

詳しくは が P .97 をご覧ください 




BS アナログなちのを組表を表示するには 


CATV (ケーブルテレビ)またはが部機器などから日 S アナ n グ放送び視聴で 
きるときは、日 S アナ□グ放送のガイドチャンネルを設定すると、本機の蚕 
組表に巨 S アナ□グ放送の番組も表示できます。 BS アナ n グ放送のガイド 
チャンネルについてはち記の表をご覧くださし、。 

たとえば、 NHK 衛星第一びに] 3] に映っているときは、[ガイド ch 74] の 
廣示 ch ] をに1 3] に設定します。 


ガイドチヤンネル 


衛星放送 

WOWOW 

73 


NHK 衛星第一 

74 


NHK 衛星第二 

76 


垣本設定 






































四 ま組表 ( EPG ) とは 

テレビ画面に表示したち記の画面から、録画したい番組を選んで録画予約でさます。 

本機は、番組表データ送信時刻が下記になると、ホスト局(番組表データを配信する放 
送局)か日送信された番組表データを自動で受信します。]回の受信(更新)で最大 8 曰分 
の番組を受信(更新)します。 

また、番組表には下記の便利な機能びあります。 

■ 新番組を録り逃しません。^新番組検索 が P.34 

■ 好さなジャンルの番組を録り逃しません。一おまかせ検索 が P.35 

■ 約 22 万語の内蔵辞書か日、番組を簡単に検索でさます。^気びさく録画辞典がド.36 

■ 番組の延長にち対応します。^野球延長巧応 が P.48/ 連ドラ延長 が P.49 

EPG は Electronic Pro 呂旧 m Guide (電モま組ガイド)の略です。 


番組表(時刻別） 

:脚田） 

】。 1 巧巧 * 打 ：_ 

■ 化かピ _I 扣總 


功百 tm 
け日 nniiut 
タレビ 
5 ミ日 


田=ジテレビゴールデンナイター 
テレビ月日 ニュースエア术ート 

イトシ7夕一 




テレビ 1 宙 本應すィ 

M1 (本) -— 

巧 B& なI 旧 tSSIK に»々 
と《£子21#。モの田々の!!冉になち n か 

E33? 说 IcntH/ia 1 1 占" <B Tg7 1 回 


1 


あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 が P.22 


( l ) 番組表データ送信時刻の10分前までに電源をオフにずる 


番組表データ送信時刻が下記になると、自動で受信を 
始めます。受信中は、本体表示窓にち記のよラに表示さ 
れ、本体か日動作音びします。 




〔2 ) 本が表示窓の < EPG > び消えていることをお認して電源をオンにずる 
(^3 ) を組表を表示ずる^ ^画 


ま組表が表示されないときは が P.27 をご覧ください。ま組表に表示されない放送局があるときは、 が P.28 を 
ご覧ください。 


ま組表データ送信時刻 


HBC 

TBS 

RSK 

7:0己11:05 15:0517:05 24:30 

己:日日]1:0已]4:3018:30 24:30 

日:0己11:0己]4:3己]7:00 24:30 

が田テレビ、 TBC、RCC、0BS 

C 巨 C 

RKB 毎日 

已:05 ]1:0己]4:3己17:0己24:30 

日:3己11:05 ]4:3己]7:日0 24:30 

6:0己11:0己]4:3已]7:00 24:30 

BSN 

毎日放送 

上記 la かのホスト局 1 

已:〇已]1:0已]4:3已17:吕已24:30 

目:0己]1:0已]4:3己]7;3己2己;4己 

6:0已11:0已]4:吕已]7:0已24:30 


200已年1ち現在 


-データを受信するときは、左記送信時刻の1日分前までに本機の電源をオフにしてください。 

-データび送信される時刻や回数は変更されることびあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ-プ n グラム-ガイド 
のホームページをご覽ください。 

http://www.ipg.co.jp 

-停止中に夕 r を巧すと番組表データ送信時刻を確認できます(数回押してから表おされることちあります)。 

Q 番組表 (EPG) を表おする) 
















































ガイドチヤンネルび正しく設定されていないと番組表び表示されないことびあります。特に下記のとをはごを意ください。 
• CATV に加入しているとを 

• マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など 

ここでは、受信チヤンネル、地域名、およびガイドチヤンネルを確認/設定します。 




[才ートスキヤン]で受信チヤンネルと 
化巧名を再度設定ずる が P . 的 



地 

地域 

、ルと放送局を 



域 

コード 

<6 

7 

8 

ち 

下 

関 

10色 

1 !…… 

テレビ i 33 
山 □ (§§) 





たとえば、ホスト局び1 Ich に映っているとき 
(このチヤンネルを覚えておいてくださし、)。 


〔2 ) お住まいの地域のホスト局の[が送局名] 
およびガイドチヤンネルを確認ずる が P.98 

- 例では、做送局勾び[テレビ山口]に、[ガイドチヤンネル]は口 8] に 

なります。 

チヤンネ J レ 

〔3 ) ホ又卜局 (例では[テレビ山 □]) び映つて ► 〔 ） 

いるチヤンネルに切り換える 子。-端 

本体表示窓に表示されるチヤンネルを確認してください。 


ガイドチャンネル設定 


1/21 I 


ガイド ch 

放送局を 

表お ch 

9 

TNC 

410 ► 

11 

山□放送 

4 

19 

TVQ 

5 

28 

山□朝曰 

2 

38 

テレビ山 □ 






化度 


ガイドチャンネル設定 


1/21 


ガイドか 

放送局を 

表示 C 

1 

9 

TNC 

10 


11 

山□放送 

4 


19 

TVQ 

己 


28 

山□朝曰 

2 


38 

テレビ山 □ 

< 11 

L ► 



ホスト局のガイドチヤンネルを設定ずる 

ホームメニューか日[本体設定]一[チューナー]一[ガイドチヤンネ 
ル設定]—[;欠画面へ]を選んでを巧します。 

ふで[ガイド ch] 欄にホスト局のガイドチヤンネルと放送局名 
び表示されているページ(例では]ページ目)を選びます。 

〇でホスト局のガイドチヤンネル(例では[38]、[テレビ山口]) 

を選びます。 

で確認したチヤンネルに合わせて決定ずる 

例では廣示 ch] 欄を [11] にします。 

続いて他のガイドチヤンネルち設定してください。 が P. 朋 



本機の時計び正しく設定されているか確認ずる 

• ホームメニューか日[本体設定]一[基本]一[時計合わせ]を還んで 
氏句を巧します。 

. [西國、[月]、[日]、[時(午前-午徵]、[分]および[ジャストク□ッ 
クチャンネル]び正しく設定されているか確認してください。 
確認したあと氏為を巧すと時計び動作します。 

• Xみ-を巧して脫計合わ切画面を終了してください。 


巧のぺージへ続く （7：)® (9) 


〔番組表び表示されないとさ B 27 




ま組表 ( EPG ) を表示ずる * 番組表が表示されないとさ 



画 ま— 




























































番組表 ( EPG ) を表示ずる 


番組表が表示されないとさ/蚕組表に表示されない放送局があるとさ 



; —日な上経過してか6電源をオンにずる 


(^9 ) を組表を表示ずる ► 


■4 それでを表示されないとま 

• 時計び正し < 設定されているか確認してください(特に午前/午を、 
西暦など)。 が P .27® 

• ホスト局の受信状態び悪いとさは番組表を受信でさません。アンテ 
ナび正しく接続されているか確認してください。 が P .12 
• ご加入の CATV 局によっては、お住まいの地域と配信されているま 
組表の地域び異なることびありまず。詳しくは CATV 局にお問い合 
わせ < ださい。 

上記(かの要因も考えられます。詳しくは が P .104 の『故障かな？と 
思ったら(ま組表)』をご覧ください。 


I ま組表に表示されない放送局びあるとを 1 


表示をれないが送局のガイドチヤンネルが正し< 
設定をれているか確認して < だをい 跟 P .98 

それでち表示されないときは が 下記をご覧ください。 






番組表のき信と更新 


• 番組表は、本機の電源をオフにしていると 
きのみ、]日数回受信(更新)します。受信時 
刻に電源びオンになっているときは前回受 
信した番組表を表示します。 

-番組表を受信(更新)中に本機の電源をオン 
にすると、番組表の受信(更新)を中止しま 
す。 

-番組表の受信時刻やホスト局は、[自動チャ 
ンネル設定]で指定した地域を基に、自動で 
設定されます。受信時刻は『番組表データ送 
信時刻』: 驴 P .26 をご覧ください。 

-本機を設置した(接続してチャンネルを設定 
した)時刻によっては、番組表び表示できる 
までに1曰程度かかることびあります。 


ホスト局の受信 


番組表は地域ごとに異なるホスト局よ0送信 
されます。このホスト局び受信できない(映5 
ない)とさは、番組表び受信でさません(お住ま 
いの地域のホスト局は 项 ^ P .114 でご確認くだ 
さい)。近隣の地域のホスト局び受信でさると 
をは、その地域を指定してチャンネルを設定 
すると番組表び受信できます。 


ガイドチヤンネルとは 


G コードシステムでの予約録画に使ラチヤン 
ネルです。放送局ごとに指定されています。ま 
た、番組表を取得するとさを使います。 

G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米 
Gemstar-TV Guide International , Inc . の□本 
国内における登録商標です。 

G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide 
International , Inc . のライセンスに基づいて生産 
してお0ます。 

米 Gemstar-TV Guide International . Inc . お 
よびその関連会社は、 G ガイドび供給する放送番 
組内容および番組スケジュール情報の精度に関し 
ては、いかなる責任ち負いません。また、 G ガイ 
ドに関連する情報 • 機器-サービスの提供または 
使用に関わる いかなる 損害、損失に巧しても責任 
を負いません。 


•番組表に表示される放送局は地域ごとにミ夫め5れていまず。 が P .118 設定した地域に 
登録されていない放送局の番組では、映像び受信でさてち番組表は表示でをません。 

-下記の番組は番組表に表示されません。 

一[個別チャンネル設茵贯 P .96 でスキップを[す剖に設定したチャンネルの番組 
一地上-巨 S •] 1日度 CS デジタル放送の番組に ATV から受信しているときを含む） 
-放送大学の番組 

一 CATV の番組に ATV の VHF/UHF 放送の番組表を表示できることびあります。詳 
しくはご利用の CATV 局にお問い合わせください。） 

-番組内容や放送時間は放送局の都含により変更されることびあります。 

-本機では、番組表の表示機能に G ガイドシステムを採用しています。当社では、 G ガイ 
ドシステムを利用した番組表のサービス内容については関与していません。 


28 Q 番組表び表おされないとさ/番組表に表おされない放送局びあるとさ〕 































番組表 


番組表の使い方 



を組表 ( G ガイド)を表示ずる ^ @ 

番組表び正しく表示されないときは が P .26-28 をご覧ください。 


ま組表の種類 


テレビル画面 - 

番組表を表示する前に 
受信していたチヤンネル 
の映像び表示されます。 


パネル広告 


I お/番組表(時刻別） 
3/31( 木)午叙:12 



見本テレビ 



• ，一#0の6ち 

sound.vision.sc 


□録画巧巧□表示切換 日検索 E 日付変更 

ィ今日午を10:30 ► 4 

0見本テレビ国追跡！大都を事件簿 


PBS 

今曰の出来む 

PHK 総合 

ニュース22 

PHK 教育 

新-実度囲碁将巧 

■■の ilIkKfi 


⑩ニジテレビ 

ゴールデンナイター 

テレビ月曰 

ニュースエアポート is 

テレビ東西 

木曜ナイトシアター 


3/31( 木)午を10:00〜午を11 ):54 見本テレビ 
図追跡！大都会事件簿眠6ない街ままを舞台に巧々 
^^発生ずる事件。その数々の事件に立ち向かラ勇敢な ■ 


[ e ^ 


番組一見 - 

放送局の広告が表示されることがあります。 

0 (ホ色）：録画予約されている番組 
⑩（緑色）：延長される可能性がある番組 巧" P .48 
1]： 30分 1 U 内に番組び複数あるとき 艰 P . 3 2 


た予約 | EC 3 で前/翌日|[ 


喊了 1 じ I 


選んだ番組の情報 


選んだ番組の詳細を見たいとを 

番組を還んでを巧す 

再度押すとま組表に戻りまず。 

ま組を視聴中または録画中に 
を押してをま組情報を見られます。 


番組表(時刻別） 
3/11( 木)午釣:" 


3 

_見本テレビ_ 


sound , vision.soul 


□録画巧巧 回 表示切巧0巧索 E 曰巧を更 
き巧情巧 

白い語島200己 

沿房こ字ちでの禁斷のをにやぶれた探偵弁蛋±- 
巧お子は、口の白い請島に生意するといぅホワ 
イトツチノコを巧めて南太平洋をひとり巧涅っ 
ていた。大まの巧、お子はボートか6投げ出さ打、 

巧ち上げ5れた砂‘おで落巧ちに巧け50る。な 
んとその島こそち説の白し请島だった。そして 
訪れたイブの巧、ついにお子に夏の奇巧び16れる！ 

3/11(木げ師〇:〇〇〜午前1:10ニジテレビ 
白い話島200巳▽巧局己0周年記をドラマ 
愛と涙と仁快の窝圓巨 S ここにち括！ 


で予扣 


で前の丽 


〔)" だ d 


堂!^ 

\ CM 

4 ) スキッフ 

ノー 

- eg »± ノ 

，。，ル 

ム 

〇 

TO 

〇 

00 

0 

1音き字*アンの 
」⑤©⑤ 

,九イモード 

〇 J 


@ 錦） 

『気びをく!録画辞典』を表おします。 

贯 P .36 

啸色） 

ま組表の種類を切り換えます。 

货 下記『番組表の種類』 

@ 備色） 

検索 HI ® を表示します。 が P .34 (阵一 
ワード別]では、キーワードを修正ずる 
ときに使います が P .36) 

⑩ 範） 

ま組表の日付を変更しまず。 が P .32 
([キーワード別]では、キーワードを削 
除するとをに使います が P .36) 


番組表には下記の4種類びあります。®啸四を巧して、番組表の種類を切り換えます。 


時刻別 


選んだ時刻 (30 分ごと)のま 
組を表示します。 


わ/お B 安巧如の 

机1(木)午さ3:口 日 g 百済巧 JS 巧 B 任索 ICl 日付ち£ 


~ <夕日午!(["が ► 


U 




1〇献テレビを曲 M ガ^巧! In 

PHKISa ニュース22 

_ PHKSV 新.巧!曲巧 g _ M 

团二 y テレビゴールデンナイター I 

テレビ月曰ニュースエアがート I 

テレビ S ち木 f ■ナイトシアター T 

3か(木)午後川:曲一午後10:54見去テレビ 
因ち01乂 g & なし1苗 ms モに次ク 
と g まずる■样。その巧々の ■# になち白か3#»な 

说 I ロロ可促日.1因 ES 9 巧71回 


ジャジル別 


同じジャンルの最大8曰分 
の番組を時刻順に表示しま 
す。 


■■ jsfflis (ジャンル酣 

4/1活)午を_ □!« 沒巧 sm * B 柏 S b 日付巧 


L 1 

< スポーツ ► , 

M 曰午後川: 3D スタジアムへ巧こう！ B 

午 S11:IID ナイスシ3ツト [ 

午後11加ス ー/f- 相 » 1 

韻，®^ 巧 

午後 11:45 TODAY'S スがーツ 1 

午 S 11 :H ヴツカー 1 


41 日>午前 0 加スペシャルサプカー 1? 


4剛印午前0:曲■'■午前0;巧 PBS 
スペシャルヴツカー 
口 FC 巧京- 植本 a 手ち出*!インター 
iHTTH ICE 3 で n 巧日 1 ■田旧 a で ST J に 


チヤンネル別 


表(チヤンネル別） 

3口1(ホ午後3:12 日 S 酷ち-’; S 祝 S B 柏 


選んだチヤンネルの最大8 
曰分の番組を時刻順に表示 
します。 


お日讨巧 


見本テレビ 

4 PBS(Sch) > 

さ曰午後7:00なんでをクイIンス ■ 

巧7が化施1。 1 

午後8:00ミユージツクタイム 1 

午後 a:M ニュース 1 

卿 M0 巧目。け 1 

s =;. 巧 

r 午 ftlO 畑さ曰の出&& 1 

午 《10:M 田 NEWS ■ 

/-venee#- 

3か(木ザ後10:阳 一^10:54 バラIティー 
さ日の出呆むさ曰は技这 一S 年 5K をした1時 H 
お大巧。道巧く人々にさまでで 一S の出巧む tt* r 
FTa7>wi I rm で日 I ibshot-rt い| 


キーワード別 
馈ぴまく！録画辞斯 

キーワード検索した番組を時 
刻順に表示します。 


、'側呆(拍巧 
4/1活)午*! I7: 町 


m 

足 t テレビ 


日 m 持巧 S 祝 S (日な ’広日^^£ 

i * 

ろ曰午巧 i 


巧 


:30占はよラ g 情 S 
:扣若さ中拓 B 


云^ち成^ 4(月伸 
— °1か4间傅1 
A S け石り m 

，鮮:方志▽■巧 SC 

_说 


午か1:邮化日本里 ee? 
巧曰午巧 B: 扣占はよ SgflfS 
午 S10; 扣14せクッキング 
3旧件前7;邮 as 大巧5 
午 gii; 扣 r—— • 


i さぶん！ 

) »け石0旅 If ヴスペンス 


:8:阳■'■午後か巧 PBS 
»け石ヴスペンス r ちそた«呂«の BJ 

-坦の ■ B « が柯舌びによつで否まれた。 

103で前庙日 I I ' wwa i 泌 T ，因 


番組表の種類 


ホ - ム にユ - 


国 ま組表 


曲腺の軌、方 B 29 
























































































































録画できるディスクや記録方式などについてはが P . 班 が P .75 をご覧ください。 

因 HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに® DVD - R /- RW にダ 
ビングして保をしてください。 


今見ている番組 
を録画する 

が P .31 


i.ymtRffii) 
W 1 闲午•"： 

圏 


1^1/ビ 'A 

ns — nOSBKv 
PHKM =1-X2a 
PHian •■lOHm _[I 

—a =ジテレピ 3 —ルデン 5 ■イ S- I 

巧；か曲 B =;i-Xi7rt- 卜 I 

<、MI テレビ! ra 本 ■? •イ t •シ 75- ■ 

—wigwiiM*' 午 WI" )w， レビ 

I 田 h I ■saxgantM に : K 

でごおなけ ,*. tOB,(OIM»CItSB£f5ima 
_I け•ゎ Ml 口。 TM 目 I nUBB JBT , 口 



番組を予約して 
録画ずる が P . 32 

予約して録画するときは、 
必ず 固 HDD に録画されま 
す。 



番組表 (EPG) でホ約 が P. 32 

ま組表から録画したいま組を選んで予約します。 


G コードモ約 が P .40 

新聞や雑誌に載っている G コードプ□グラム番号で 
予約します。 

モ約乂力画面でホ約 が P .42 

録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して予約 
します。予約確認画面で予約の追加/確認/削除/変 
更などをでさます。 


、卜 S 9 r.， ロ ゾ I 

^ 一回化止 


最大32番組まで予約でをます。 

1力月先まで予約でさます(番組表での予約を除く)。 

電源のオン/オフにかかわ5ず開始時刻になると録画が始まりまず 
(録画中などを除く）。 

予約時間が重なっているとさは… 

^開始時刻の早い予約び優先されます。終了時刻まで録画されま 
す。 

開始時刻の早い予約の録画び終わったあと、開始時刻の遅かっ 
た予約の録画び数十秒遅れて始まります(前楼の予約の終了時刻 
と開始時刻び同じとをを含む)。 


^開始時刻び同じとをは、いずれか一つび録画されます。このため、 
録画しない予約を卜回休止] 巧" P .47 に設定してくださし、。 

録画開始時刻の約2分前になると 
^本機は予約録画待機状態にな〇操作び制限されます。 

^再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を 
終了して予約録画待機状態になることがあ0ます。 


録画モードと録画時間 


録画モードで録画するときの画質を設定します。録画モードを変更するときはが P . 閒をご覧ください。 


顿. 


DVD ディスク片面 4.7G 巨に記録ずるとをの目安 

DVD の録画時間 i 

XP 

約1時間 

( 高困質 ) 

SP 

約2時間 

〔 標準*) 

LP 

約4時間 

長時間 (2 暗) j 

EP 

約色時間 

C 長時間( 3 搭 ) J 

SLP 

約8時間 


SEP 

約10時間 


※お買い上げ時の設定 


因 HDD の連続録画時間は約 12 時間でず。 

因 HDD に記録するときの目安は が P .121 をご覧ください。 


• 録画先び① DVD で® DVD - R /- RW ( Video ) びセツトされているときは二力国語の 
'W 主音声と副音声を同時に記録できません。[二力国語時記録音声]の設定で記録 

する音声をあ 5 かじめ還んでください。また、還んだ音青のみび記録される 


-囚 HDD には最大日99タイトル録画できます。 

-の DVD には最大日9タイトル録画できます。 

-最大録画タイトル数の制]限か 5、 最大録画時間まで録画でをな 


ため、再生中に音声を切り換え5れません。に力国語時記録音司について しにとびあ D まず。最大記録時間は が P.121 をご覧ください。 

は:^ P .84 をご覧くださし、。 

• 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機 
でち生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。 


0_録 画ず。 






















































今見ている番組を録画ずる 





③ 




録画巧を選ぶ 

• HDD を選んだとさ、本体表示窓に田正！び点灯し 
ます。@に進んでください。 

• DVD を選んだときは、本体表示窓に@ 空を び点灯 
します。 

(2 ) ディスクテーブルを開閉して 
ディスクをセットずる 

• 未使用の通 DVD - RW をセットするとお買い上げ時 
の設定では自動で VR モードに初期化されます。 

が P .75® DVD-RW にビデオ モー ドで録画するには、 
ビデオ モー ドで巧]期化する必要がありまず。 が P .92 

— •① DVD-R に VR モードで録画するには、 VR モード 

でな]期化ずる必要があります。 が P .92 

3録画したいを組び]改送されている 
ー チヤンネルに切り換える 

停止中は数字ボタン ( @〜@ ) でちチヤンネルを切 

— り換え日れます。たとえば] 2 ch に切り換えるとき 

〇 © 0) の順に巧します。 

I 4 1 録画を始める 



録 

画 


ワンタッチ録画 録画を一時停止する 録画を停止する 


録画 

Q を巧す 


一時停止 

( iT ) を巧す 


錄画惇止 

@を巧す 


• 巧すたびに録画時間び切り換わ 
ります (30 分ごと最大己時間)。 
•ワンタッチ録画を解除するに 
は、テレビ画面に[ワンタッチ録 
画 OhOOm ] と表示されるまで 
Q を繰り返し巧します。 


録画を再開するには、再度、くり ビデオモードで録画したディスク 

または^を巧します。 を他の DVD プレーヤーまたは 

^ DVD レコーダーで 再生したいと 

さは、ディスクをフアイナライズ 
してください。 が P .51 



今見ている番組を録画する 0 31 
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番組表 ( EPG ) 




番組表を使って予約ずる 




番組表をほってモ約する 


夺■►で時刻 


む/番組表(時刻別） 

3/31( 木)憐 3:12 凸 録画辞典回表神]換日検索.ご ■■'.13 

I ィ さ日午を10:如 


m 

見本テレビ 


を選ぶ 


見本テレ tr 因岛大苗皂 


PBS 今曰の出来む 

PHK 綻さニュース2吕 
PHK 教育巧. mmmm 

■•の"〜— — 

⑩ニジテレビゴールテンナイター 
テレビ月曰ニュースエアボート 
^ テレビ東西木曜ナイトシアター 
3/311木>午を10:邮一午を10:54見本テレビ 
区恒曲！义都を事件活旧らないを東京を资台に巧々 
と発をずる事件。その巧々のき件に立ち向かう勇巧な 


子の | rm で前/空日|-| 


わか回 


で番組を選ぶ 







番組表 ( G ガイド)を表おずる^ S 

ホームメニューから[番組表]を選んで^を巧しても表示できます。 
番組表び正しく表おされないときはが P .26-28 をご覧ください。 


CHj 


ホスト局か5配信される 
様々な情報(番組/映画/ 
音楽など)を表示します。 


を組表の種類を切り換える 

田 ® 啸色)を巧ず 

间 千で還んで妈を巧す 

を組表の日付を切り換える 

田⑩ ( 黄色)を巧ず 
[2 I ; で B 付を選んで ♦ を巧ず 

[3 I 7 で時刻を選んで@を巧す 

番組表表^中し ©© を押してち日付び切り換わります。 



― {2 ) 番組を選んで決定ずる 




30 分な巧に番組が複数おるとき 

:= 1 の付いている番組を還んでお自を巧す 

喔）（赤色)を巧して[チャンネル別]を選んで@を押してち表示でさまず。 



(3 ) モ約内容を確認ずる 


[開始備刻)]およびに H (チヤンネル)]は変更できません。 
各項目の設定内容は が P .43 をご覧ください。 

[延長] が P .48 の延長時間はも1己 
のよラに切り換わります。 


(4 ) [モ約確定]を選んでミ夫定ずる 



モ約した番組を巧話/変更する 


モ約した巧組を削除する 


1 確認 / 変更したいま組(©の付いてい 
る番組)を還んで后与を巧ず 

2 I 予約を確認/変更ずる 

關始府娜]およびに H (チヤンネル)]は予 
約確認画面か5予約入力画面を表おして 
変更してください。 が P .45 


録画中および予約録画待機中は削除でさません。 

り I 削除したい番組(©の付いている番 
組 ) を選んで^を巧ず 

Wo を巧ず 

I— I クリァ 

[3 1 [ はし、 ] を選んで@を巧ず 


• ニュース番組の延長などで放送時間 
び鈍]て输漏 te / 釘時刻は 
自動で変更されません。 

• 番組表で⑩び付いている番組は放 
送時間が変更になることびありま 
す。放送時間び変わってわ録画開 
始/終了時刻は自動で変更されませ 
ん。番組表で⑩び付いている番組 
を予約ずるとさは、[延長]で延長時間 
の設定をお勧めします。: 矿 P .48 


0 番組表を使って予約する) 




































































































番組をジャンルで検索ずる 胃 





「ドラマ」、「スポーツ」などジャンル別に番組を検索して表示します。 



を組表 ( G ガイド)を表示ずる^ ^ 

ホームメニューから[番組表]を選んで^を巧しても表示できます。 

検索画面を表示ずる ^ @ (緑を） 

[ジャンル巧窥を選んで決定ずる ►(©) 

ジャンルを選んで決定ずる 



も:/ま組表娘索) 
が途)午後3:12 


見本テレビ 


巧表示切按 日付変更 

巧番組ち索> r スポーツ」 14件， 

今曰午を10:00’ V ヴツカー 
巧曰午を11:45 TODAY'S ス ボーツ 
午を11:54サツカー 
午を11:55ス ポーツ 


W 旦!午前0:邮スペシャルサッカー 


]| 


午を7:邮サツカー 
午を&邮 サツた一 
午を9:50スポーツサン デー 
4/3旧)午前！)加 AM - •午御:化 PBS 
スペシャルサツカー 

▽ FC 埼京.信本還手ま出演！インタートト術夫睹 
】で前/酉日 igOTsa で按了1 


サブジャンルを選んで決定ずる 

検索結果び表示されます。お好みの番組を選んで^を巧すと 
予約できます。 が P .43 




録 

画 


V 



[[番組をジャンルで検索する 0 33 








































































































ま組表 ( EPG ) 


巧ま組を巧索ずる 




番組表から新番組のみを検索して表示します。 



を組表を表おずる ► 

ホームメニューから[番組表]を選んで©を巧してち表示でき 

巧索画面を表示ずる k @ (緑を） 

[新番組検索]を選んで決定ずる ► (©^ 



巧索したい新番組のジャンルを選んで 
ミ夫定ずる 

検索結果び表示されます。お好みの番組を選んで杉句を巧すと 
予約できます。 が P .43 


t:/ ま組表娘索) 
が儘)午を3:12 


国 

見本テレビ 


-■表示切巧'；. 

巧番組を索>「スポーツ」 

今曰午を10:邮Vサッカー 
巧日午掛1:45 TODAY'S ス ポーツ 
午沿1:54サッカー 
靴11:55ス ポーツ 


お付頸 
14件， 


W 吕 ] 午巧0:00スペシャルサツカー 


]| 


午を7:邮ヴッカー 
午を8:00 サッカー 
午を9:50 スボー ツヴン デー 
4/3(印午前〇:〇〇~午前！):化 PBS 
スペシャルサッカー 

▽FC 埼ま-倩本虽手生出演！インタートト巧ミ夫お 


3で前/翌日 [[ 


■で终了 



34 a 新番組を検索する] 


















































































番組表に PG ) 




番組表を分野で検索する 





「ランキング」、「健康•医療」などの分野に合った番組を検索して表おします。 



を組表を表术ずる ^ 

ホームメニューか日[番組表]を選んで@を巧してち表示でき 

巧索画面を表示ずる ^ @ (緑を） 

[おまかせ検索]を選んでミ夫定ずる ►(©) 



分野を選んで決定ずる 

全] 2 個から選びます。 


1ランキング 

[ 健康*医療 

1旅行•宿お 

■[ 料理-グルメ- 

1教育.語学 

-け青報.ワイドシヨ- 

ニュース•報道1ドキュメンタ U - 

1 キッズ 

1自然•動物 

1芸術•演劇 

■[ 趣味•娱楽— 


C ：，/ 番組表娘索） 
が儘)午を3:12 


回表示切換 


圏 

_見本テレビ_ 


おまかだ検索> [ニュース.辑星！ 14件 

今曰午前4:邮 PNN ニュース A - 卜 

午前4:如 

巧いちばん430 

午前4:如 

おはよう JAPAN 

午前5:45 

NEWS モー ニング 

午前11:如 

ニュースピックアップ 

午を6:54 

イプニングニュース 

I 禅6:54 

チャンネル J I 

午を7:邮 

まな！ 5時 


4巧旧)午を6:54~午を B 加 PBS 
チヤンネル J 

マお遅ぎを巧！国民の審判び今下される’’ 


モ巧 i ^ rm で前/涅印 


■で接了 


検索結果び表示されます。お好みの番組を遇んで杉句を巧すと 
予約できます。 が P .43 



録 

画 



番組表を分野で検索ずる Q 35 





























































































『気びきく ！録画苗巧』でを組を巧索ずる 




の 『気がきく！録画巧巧』とは 

約220,000語の同義語、関連語または連想語か日、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード r 温尉 
で番組を検索したときは、「湯」、「おお」、「おあ」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードち含めて検 
します。 


分ま組表娘索） 

4/1笛)午を3:12 曰録画辞巧 

気びきく！録画辞巧 


見本テレビ 


Pioneer 

sound, i/ision.soul 


[戻る- 


キーワード入力 


で確を l|S!SP で終了 


む/キーワード入力 


I かな1 

をカナ 
半カナ 
をち数 
半巧致 
を記号 
マ—ク 


国1、ラえお 

かさくけこ 
さしずせそ 
たちごてと 
なにめねの 
はひふへほ 
まみむめを 
やゆぶ 
ら〇るれろ 


ちいラえお，。 
がぎぐげご一 
ざじずザぞ？ 
だぢづでどつ！ 

r 

ばびぶべぼ」 
ぱぴぷぺぼ‘ 
やゆよ- 
わをををんわ- 


I 腕11変が歷査巧 I 頭勾をぺ r ス) 





りキーワ ー_ ド入力 


r かな1 国いぅえぉぁぃぅぇぉ、。 

をカナひをくけこびぎぐばご一 
さしずせそざじずぜぞ？ 
たちつてとだぢヴでどつ！ 
なにめねの r 

はひふへほばびぶべぼ」 
まみむめをばびぷべぽ‘ 
やゆぶやゆよ’ 
ら〇るれろわわををんわ- 

〔確を]幽 酷巧細酷苗反ぺース 1 


半カナ 
をお数 
半英致 
全記号 

一巧—ク 



キーワードを入力するとさのみ吕または因な 
どの記号を入力でさまず。 



番組表を表示ずる ^ 

ホームメニューか日[番組表]を選んで0を巧しても表示できます。 

検索画面を表示ずる^ @ (青を） 

すでに入力されているキーワードを選んでち検索でさます。一度入 
力したキーワードは最大 ] 8個まで記憶されます。 

[キーワード入力]を選んでミ夫定ずる ► (©) 


キーワードを入力ずる 

文字の入力方法は が P .70 をご覧ください。] つの キーワードに入 
力でさる文字数は最大全角 ] 0文字です。 


停止 

キーワードを巧定ずる k 角 



む/ま捆表娘索） 
が健)午を3:12 


3 

見本テレビ_ 


□録画辞巧□表示切巧、—-日付類 
「サッカー」 14件 

さ曰午を10:叫Vサッカー 
巧曰午を11:45 TODAY'S スポーツ 
午を11:54サッカー 
午を11:55 スボーッ 


3旧斤 EO : 的スペシャルヴツカー ！■ 

午を7:00 

サツカー 1 

午を8:00 

サッカ— 1 

午を9:加 

スポーツサンデー ■ 


スペシャルサッカー 

▽FC 埼ま-宿本還手ま出演！インター N 杯最按予涅 
1513で齡翌哑 


入力したキーワードを選んでミ夫定ずる 

検索結果び表示されます。お好みの番組を遇んで©を巧すと予 
約できます。 が P .43 


■4 キーワードを修正する 

修正したいキーワードを選んで® (緑色)を巧ず 

■4 キーワードを削除する 

削除したいキーワードを選んで® (黄色)を巧ず 


36 a 『気びきく！録画辞巧 J で番組を検索する) 

















































































轟囲を広げて巧索する 

範囲を広げて検索したいキ ーヮー ドを選んで® (ホ色)を巧す 
夺卡で辞典の種類(検索レベル)を還ぶ 

夺卡でジャンルを選ぶ 



録画巧巧詳細設定「サッカー」 
巧巧設定 
ジャンル設定 
自動録画設定 


番組情報か5キーワードでま組を検索して、 
自動で囚 HDD に録画しまず（「自動録画」）。 

取 P.38 

4 I [お定]を選んで(まを）を巧ず 

[録画辞典詳細設定]び確定されます。 


© - Q] 

-気がきく！録画巧巧について 

一巧巧に含まれるキーワードと番組データ 
が一致しないと、番組が検索されないこ 
とびあ0ます。 

-番組表び正し<受信されていないとをは 
働をません。 

-[辞典なし]を選んだとさは、入力する艾字の 
種類(半角または全角)によって検索結果び変 
わ0ます。 

-[録画辞巧詳細設定]はキーワードごとに個別 
に設定できます。 

キーワードを修正するとそのキーワードの 
[録画辞巧詳細設定]はお買い上げ時の設定に 
戻0ます。 


録 

画 


範囲を広げて検索でをます。 

I 辞巧なし キーワードのみで検索するとさに選びます。 


検索節囲 


□ル巧巧 （約 8 万語か 5 検索） 表記違いを検索します。 

•キーワードが JAPAN … Japan (大文字とル文字、半角と全角、ひ5びなと力 
タカナの表記違い)も検索します。 

. キーワードが有名人の名前 • • •別名またはニックネームなども検索します。 

•キーワードがワイドニュース(番組ち)…ワイド回(番組名の表記違い 

または省略)も検索します。 

•キーワードがジェイムス…ジェームス(表記違い)わ検索します。 


關 


□中巧巧 （約19万語か6検索） 

同義語(同じ意味や関係の強い言葉)も検索します。 

• キーワードが俳優、監督、声優、または作家のち前-•代表作品も検索しまず。 
. キーワードが有名人のる前 • ••出演番組ち検索します。 

•キーワードがグループのる前…グループの少ンバー名ち検索します 
待斤撰組からお藤勇、±方歳 Z 、 またはミ中田総司なども検索しまず)。 

•キーワードが夕張メロン…北海道(地名)も検索します。 


仁 




□ 大巧巧 （約22万語か6検索） 

連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。 


•番組を象徴する言葉ち検索します。 
•番組の人気コーナー名を検索します。 
-有名人を象徴する言葉ち検索します。 
-出演番組の共演者名ち検索します。 


園 




ジャンル設定 


ジャンルごとに絞り込んで検索できます。 


■しない □地上波映画□ドラマ□スポーツ□音楽 n バラエティー□アニメ 


自動録画設定 


r 自動録画」 が P .38 



気びさく！録画辞巧』で番組を検索する 0 37 




















































『気びきぐ！録画辟巧 J で自動録画を設定ずる 



番組情報か日キーワードで番組を検索して、自動で囚 HDD に録画します。検索した中で、最ち開始時刻の早い番組 
を予約して録画します。録画び終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルはちい順に自動で消去され 
ます。詳しくは が P . 拥をご覧ください。 


©•. キ ーワー ド「温泉で自動録画ずると… 


グルメ S 温泉の 
紀行ま組を 



溫專観光 i 也の 
ドキユメンタ U —ち 


MH 


通泉 旅館が舞台の 
ドラマち 


みんな自動で 
HDD に録画されまず 


片^^!^^^^ 


^番組表娘索） 

4/1(金)午を3:12因録画巧巧回詳細設定 H 幢正囚削除 
気びきく！録画舌辛巧 


見本テレビ 


Pioneer 

sound, vision.sou! 


キーワード入力 


惧る- 


[決を]で検索しまず。 


巧■■で梅を [ mwaa でぉァ 



番組表 ( G ガイド)を表示ずる^ 9 

ホームメニューか日[番組表]を還んで^を巧してち表示でき 
よ9 〇 




録画巧巧詳細設定「サツカー」 
辟巧設定 I 



巧巧なし 


巧索画面を表示ずる 

録画巧巧を設定したい > 
キーワードを選ぶ 

録画巧巧詳細設定画面を 
表术ずる 


^ @属を) 

〇 


@ (ホを) 


ジャンル設定 
自動録画設定 


SP 


I 戻る 



自動録画を設定ずる 


〇 


^^ま組表娘索） 

4/1(を)午を3:12田録画巧巧回詳細設定 H 修正回削除 
気びきく！録画辞巧 


見本テレビ 


Pioneer 

sound.vision.soul 



陳ま]で ㈱ 


てで[自動録画設定]に力ーソルを合わせて、夺卡で自動録画 
するとさの録画モードを選びます。 

■ しない(お買い上げ時の設定） 

□ 録画モード 

( SEP/S し P / EP / し P / SP / XP ) 


[確定]を選んで巧定ずる 

自動録画び設定されたキーワードには [*] び付きます。 
自動録画び設定でさるキーワードは最大 6 個です。 


38 a 『気がさく ！録画辞典 J で自動録画を設定する 


























































































































自動録画を解除ずる/自動録画を停止ずる 



4 



録画 

〇 を3技が(上巧ず 


■4 自動録画中 

自動録画は解除されますび、録画は継続されまず。 

■4 自動録画待機中 

自動録画び解除されます。 


■4 自動録画の設定を鸦除する 

田 キーワードを選んで@ (赤色)を巧ず 

2] [自動録画設赶で[しない]を選ぶ 

3] 帷赶を選んで©を巧ず 



_ 録画停止 

日]@を巧ず 


I 2 I [はい]を選んで©を巧ず 

( こんなとを自動録画び便利です ^ 



© 

-自動録画を設定した番組は予約確認画面に 
表示されません。 

-録画されるタイトルは、検索結果と異なる 
ことびあ0ます。 

-下記のときは自動録画げ働きません。 

-予約録画と自動録画の予約時間び重なっ 
たとき(重なっている予約録画を[一回休 
止]に設定しているときを含む） 

一録画中、初期化中、またはファイナライ 
ズ中に自動録画び設定されている番組の 
録画開始時刻になったとき 
一 囚 HDD の残量が録画モード [ XP ] で約 
] 日時間!^;^下のとき 

-自動録画び設定されているキーワードを削 
除しても、自動録画び始まることびありま 
す(一度自動録画び働かないと設定び反映さ 
れないことびあ0ます)。 

-自動録画で録画されたタイトルには、[見る] 
画面のタイトル欄こ [*] び表示されます。ま 
た、一度ち再生されていないタイトルには 
[ NEW ] と青色で表示されます。 

• 固 HDD の停止中に、 HDD に切り換えてか 
5 画面表示ボタンを 2回押すと 固 HDD の残 
量(自動録画びできる残量) を 確認できます。 
-下記のときは、自動録画で録画したタイト 
ル(一度も編集、保護、またはダビングリス 
卜に追加していないタイトル)びちい順に消 
去されます。 

-自動録画びできる 固 HDD の残量びなく 
なったとさ 

一固 HDD のタイトル数びずでに9目8に 
なっていると定(最をちいタイトルび] 
つ消去されます。ただし、 ] 2時間!^^上 
の番組げ予約されたとをは、録画に必要 
な数だけ消去されます。） 

タイトルを消ましたくないとさは、タイト 
ルを保護してください。一度保護された夕 
イトルは、保護を解除しても自動で消去さ 
れな< な0まず。^ P .68 
-同時刻の番組び重なったときは、順不同に 
番組を選んで録画します。 

• 自動録画は、番組表に表示されている番組 
を録画するため、映儘び受信されていない 
放送局の番組を録画することびあります。 
受信されていない放送局は[個別チャンネル 
設茵贯 P .9 日でスキップ[する]に設定して 
<ださし、。 


録 


画 


〔自動録画を稱除する/停止ずる Q 39 





























G コード予約録画 





G コードモ約画面を表示ずる ► 〇 

ホームニユーから[録画予約]一にコード予約]を選んで誓与を 
押してち表示でさます。 

G コードを号を入力ずる ► 

• カーソル ( t ♦仁- ►) ボタンでち入力でさます。 

• 入力を間違えたとさは P を巧します。 


ooe 

000 

000 

0 


• 途中で G コード予約を中止するときは、を押します([中 
止]を選んでち中止でさます)。 U 


L ~(3 ) モ約を終了ずる 

• 予約を終了するとさは[確定]を選んで 0) を巧します 。 G 
コード予約画面び終了します 

• 予約内容を確認または変更するとさは （ J ) に進んでくださ 
い。 

〔4 ) [詳細]を選んでミ夫定ずる ► (©-) 

• 予約入力画面び表示されます。予約内容を確認してください。 

- • チヤンネルび表示されていないとき([一]と表示されていると 

き)は、和- ► でに H ] に力ーソルを移動して t * でチヤンネ 
― ルを設定して<ださい。チヤンネルび正し<設定されていな 

いときは、ガイドチヤンネルを設定してください。 が P .98 

(5 ) [モ約確定]を選んで決定ずる 

-予約入力画面び終了します。 

• 録画する番組に名前を付けたり、録画モードを変更でさま 

す。 が P .43 


•見本 テレビ 3/26 吐）午を 6 加 午を9:00 オフ 巧巧を e -^= 


沒画モード 
運ドラ控 a 


タィトルを乂力1^ 



40 a G コード予約録画 I 






















































、 



電源がオフのとを 


録画モードや予約内容は予約入力画面で変更でさます。 项^ P .43 


記号 

G コードボタンを}甲ず ► 〇 

oee 

G コード番号を入力ずる ►ggg 

• 入力を間違えたとさは0を巧します。 〇 

• 途中で G コード予約を中止するときは、〇を巧します。 

1^3—ド 

( a ) G コードモ約を確定ずる ► @ 

• 正しく入力されたときは、本体表示窓に<録画する番組の日付> 
-► <録画開始時刻> -*• <録画終了時刻> -*• <チャンネル> -*■ 
<録画モード > び表おされます。 

. 本体表示'客に <仁 ODE ERROR > または < CAN ’ T SET > と 
表示されたときは が P .111 をご覧ください。 




録 

画 


© 

G コード予約して録画した番組には、自動で名前び付きます(番組表び受信されているとをのみ)。 迅 " P .26 



〔 （ j 」— 卜卞約^^画 B 41 

























予約入力画面で予約ずる 






I ブ□ポクシング世界タイトルマッチ OK 

|3/27(日）午を 7:30- 午を8:54 10 CH 
ig のボトス▽太 a の光巧沿ぴずとを巧8/13まで巧 
月〜舌 _ 午を 1:30- 午を2:00 8 CK _ 

1 新規入力 


■ 

見本テレビ 3/22( 义）午を4:00 — オフ 的巧を 1， 


[_留巧技を ^ 


f タイトルち入力 I 


を止 


見本テレビ 3/28( 月）午を7:00 午を7:30 オフ 


巧国モード 
通ドラ巧！！ 


的臨 


] 


ジャンル 


イトルち入力] 


I 中止 ' 


] 


〔1 ) モ約確認画面を表示ずる 


予約/確認 


ホームメニューから[録画予約]一[予約/確認]を選んでを押 
してち表示できます。 




[新規入力]を選んで決定ずる 

予約入力画面び表示されます。 


(3 ) 各I具目を設定ずる ► I； ^ 


@ 



[モ約確定]を選んで決定ずる 

• [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。 
• 録画予約画面を終了するには、 S を巧します。 



モ約確認画面を終了ずる 


ホーム 
メニュー 

〇 



が A •最大24時間まで予約でさます。 

^ir - ] 2時間を超える番組を予約して録画するときは、12時間ごとにタイトルを分割して録画します。このとを、分割されたタイトルの間に 
数秒間録画されない部分びでをます。 

• [ GG ] は G ガイドの意巧です。これは G ガイドの番組表か5番組名を取得したことをお知らせしています。 


42 a ホ約入力画面で予約す爸 I 
















































































^ 録画 )={ モ約録画 }= r 予約入力画面でモ約ずる 



ホ約入力画面 




タイトル名- 半ち巨4(全角3吕)又字まで表示されます。 

-タイトルの末尾に [ GG ] び表示されまず(タイトル名を編集したとさを除く)。 



牛♦で力ーソルを移動して 
^で内容を設定しまず。 

外部入力端テに接続した機器 
の映像を録画するとさは [ L 1] 
または [ L 2] を還びます。 


詳細設定; で力ーソルを移動して牛♦で内容を設定します。 

すべての項目を設定した6[戻る]を逞んで@を巧します。 


延長 が P . 48 

で力ーソルを移動して防司を巧しまず。 

□ホ約確定 

予約を確定します。 

□詳細設定 

詳細設定欄にカーソルび移動します。 

が 下記 

□タイトル名入力 

録画する番組に名前を付けます。タイト 
ル名入力画面を表示します。 が P .70 
□中止 

予約の追加や変更を途中で中止し 
ます。 


1設定項目 

設定内容 

録画モード 

が P '88 

[ XP ] / [ SP ]/[ LP ] / [ EP ] / [ SLP ] / [ SEP ] 

連ドラ延長 

が P '49 

[オン]または[オフ] 

ジャンル 

资 P '72 

[映画]/[ドラマ]/[スポーツ]/[音楽]/[バラエティー]/[アニメ]/[フリ ー 1 ] 〜 [フリ ー 1 0] / [なし] 

番組表を使って予約したときは自動でジャンルび設定されます(口 U — 1 ] 〜[フ U — 1 0] を除く)。 



録 

画 



[ 予約入力画面で'予約する S 43 





















































予約を確認ずる 




予約/確認 

モ約確認画面を表示ずる ► 〇 



見本テレビ 



ブロ巧な開幕找 

[ 3/26{±)午を6:00 - 午を9:00 4 CH 
プ□ポクシング世界タイトルマッチ 0 K 

3/27( 曰）午を 7:30- 午後8:54 10 CH 
愛のポトス▽太陽の光をおびずとを柏 4/19まで巧 
ち〜 金 午を1:30 •午を2伽 8 CH 

新規入力 


見本テレビ 
を)スボーツ 


I 14 h 30 m ( SP ) 


前 次 

© © でページを 
切り換えられます。 


が A • 録画巧否の確認は、確認した曰か51力月先まで 
計算します。 

-録画状況によって、[確認]に表示されたとおりに録 
画されないことびあります。 


1モ約確認結ま 1 

[OK] 

録画でさます。 

隅量不周 

予約した録画時間よ D 残量びかないでず。 

(残量の許す限り録画されます。） 


予約した番組が12時間を超えています。 （1 2時間を 

[12h 才ーパー] 

超える番組を予約して録画するとさは、12時間で分割 
します。） 

[予約重複] 

予約した時刻が他の予約と重複していまず。 

日付側:4/19まで吼 

1力月先まで録画できないときは、表示された日付まで 
録画します 。 S 

[管理情報オーパー] 

ディスクのチヤプター数やその他の管理情報がいっぱ 
いで録画できません。 

[一回休止] 

モ約を一回だけ休止します。*" 

[録画不可] 

録画でさません。 

[タイトル数才ーパ’一] 

タイトル数び制限 (9 目 9) を超えるため録画できません。 

臨画中] 

録画中でず。 

[待機中] 

録画待機中です。 

何も表示されないとき 

他の録画やダビングげ実行中です。 


》[曰付]び[毎曰]、[月〜金]、[月〜±]、[乂〜±]、または毎曜日のとをのみ表示 
されます。 



44 予約を確認する'! 










































予約巧客を変更ずる 



フロ S 巧踊 HE 
3/2日江）午を6:00 •午を [] 

L る I ブロ ポクシング 做タイトの 

爲す I ■巧;由け,巧 7;^ . 巧 f 1 

ちのポト； I 
月一を 午を1:30 •午を2:00 8CH 



船 

-回巧止 


PBS 

国スポージ 




(j ) モ約確認画面を表示ずる 


<2 ) 内容を変更したいモ約を 
選んで巧定ずる 


@ 


予約入力画面び表示されます。 

予約を選んで" ► を巧して操作メニューから[修正]を選んで© 
を巧してち表示できます。 



(3 ) モ約内容を変更ずる 


予約入力画面の操作についてはが P .43 をご覧ください。 


〔4 ) [モ約確定]を選んでミ夫定ずるい©*) 


予約確認画面を終了するには 


を巧します。 


録 

画 


予約内容を変更する S 45 























































予約を消去ずる/予約録画を解除ずる/予約録画を停止ずる 





3/22(化)成3:加 

雨9 


フ己5巧お額色 ■ 

3/26吐）._午を6:00-午を I «正 


が 

午ぁ6:邮-午を 
ング世界タイト jfl r 
巧 7:30- 巧 H 
▽太 R の光をお I し 


フ□ポクシング世巧タイト0广 
13/27旧）午後7: 

更のポトス▽太 Bji 
月~を_午を1:30 •午を2:00 8CH 



PBS 

医!スポーツ 


( l ) モ約確認画面を表示ずる 
(2 ) 消去したいモ約を選ぶ 
〔3 ) メニユーを表巧ずる 
4 ) [消ま]を選んでミ夫定ずる 
〔5 ) [はい]を選んで決定ずる 


予約確認画面を終了するには胃を巧します。 

■4 ク U アボタンでモ約を消去する 

の 消去したい予約を還ぶ 

团みぉ，^ 

田 [はい]を選んで@を巧ず 


予約/確認 


〇 

〇 

矮 ^ 




J 


〇 


度 


モ約録画を解除する 


録画 

Q を 3 砂な上巧ず 


予約麵は歷されまずび、麵は継続されます。 
予綱 H び壓されまず。 


録画開お時刻の約 


本機は予約録画待機状態になり操作び制限されます。 
再生、編集、または各種設定をしているときは、強制 
的に操作を終了して予約録画待機状態になることびあ 
ります。 






















































予約を一回だけ休止ずる/録画中の予約を延長ずる 



曰付が[毎日]、[月〜±]、[月〜金]、[乂〜±]、または[毎曜日]のとさのみ設定でさます。 



予約/確認 


3/26は）俾6:抑-禅 J が E 
ブ□ポクシング巧巧タイトおモ 
3/27( 日）午を7:30 •午を t 




フ05巧团 IPS 
3/26 (±)午を 6:00- 午を9:00 4 CH 


ブ□ポクシンク世巧タイトルマッチ 0 K 

3/27( 日）午を7:30 •午を8:54 10 CH 
S のポトス▽太»の«を沿びずとちな一回な止 
月--を 午後1:30•午餐2:抑 8 CH . 


巧規入力 


(j ) モ約確認画面を表示ずる 
(2 ) —回だけ休止したいモ約を選ぶ ► 
(3 ) メニューを表示ずる ► ( *) 

(4) [一回休止]を選んでミ夫定ずる 


〇 


画面ちの欄に[一回休止]と表示されます。 

予約確認画面を終了するにはを巧します。 

► — B ま停止ボタンでモ約を一回だけ化止する 

1 I 一回だけ休止したい予約を還ぶ 

a — 時惇止 

0を巧ず 


@ 


V 


録 

画 





録画中のモ約を延長する 


予約/確認 


モ約確認画面を表示ずる ^ Q 
延長したいモ約を選んで決定ずる ►( ©) 
終了時刻を変更ずる 



予約入力画面び表示されます。[終了 (時刻)] 

と[延長] が P .48 LU 外は変更でさません。 

予約入力画面の操作についてはが P .43 をご覧ください。 


3/26 吐）午を圧邮 午を10:的オフ I モ灼»を '0^^^= 


没国モード 
a ドラ匹 S 



[モ約確定]を選んで決定ずる 


[[な細巧を 


[?ィトルを入力 


を止 



ホーム 

メ ニュー 




V 


ホ約確認画面を終了ずる 

[終了 (時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。 


(2? 約を一回だけ休止する/録画中の予約を延長ずる S 47 







































































































mm 


延長(野球延長対応) 




終了時刻を 3 □分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のあ 
る番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性 
のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[⑩ ] び付 
きます趣長される巧旨剖生のある番組じ(降の番組に付きます X % [⑩ ] び付いた番 
組を予約するときは、予約入力画面で延長する時間を設定することをお勧めし 
ます。 贯 P .43 



《^延長される可能性のある番組の終了予 
定び日:00〜12:0日までのとさはその 
番組の終了から12:00までに開始され 
る番組に付さます。 

- 延長される可能性のある番組の終了予 
定び] 2:0日〜]目:日0までのとさはそ 
の番組の終了か51目:0日までに開始さ 
れる番組に付きます。 

-延長される可能性のある番組の終了予 
定び]目:0日〜翌曰:日0までのとさはそ 
の番組の終了か5翌日:日日までに開始 
される番組に付をます。 _ 

© - 03 

-[ジャンル]び[スポーツ]で番組情報に「延 
長」または「終了まで」などの文字び含まれ 
ている番組およびそれ降の番組に[⑩]び 
付さます。 

-延長される可能性があっても [® ] が付か 
ない番組びありまず。 

• 予約確認画面の[終了 (時刻)]には延長する時 
間を加算して表示します。 

-延長された結果、その後の予約と重複した 
とさは、延長された番組び優先されます。 


48 〇： 延長裡?球延長対応 ） I 




































連ドラ延長 





連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画しま 
す。たとえば、初回を拡大版の放送時間 (7 已分拡大版など)で予約してち、2 
回目 LU 降は通常の放送時間(日〇分などに録画します。また、最終回び通常 
の放送時間より長いとき (7 已分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します 

(番組表で録画開始時刻が変更されたときはそのま組を正しく録画できませ 
んのでごを意ください)。 が P .43 

〇 〇 


巧]回を予約ずるときに[連ドラ延長]を [オン] に設定ずるだけで 


f 妙四て— 1 、 or 、 

運ドラ延長 

オン 


、 y Jm / II , 

k ；^ T 7 

J 


2回目！•ソ降(通常回)や 
最終回の拡大版ち 
スペシャル版ち 


連続ドラマをすべて班さず録画します 



9:00PM 10:00PM 10:15PM 

巧回拡大版 (7 已分） 



© - 03 

-[連ドラ延鼠を[オン]に設定した番組の前 
の番組が延長されたとをは、録画給了時刻 
は自動で修正されません。このときは、[延 
長]も同時に設定してください(延長される 
可能性がある蚕組には、番組表の番組一覧 
に[⑩]が付きまず)。 

. [日伸び[毎日]、[月〜金]、[月〜±]、[火〜±]、 
または毎曜日のとさのみ設定でさます。 

• 1日分未満の予約には設定でさません。 

-[連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の放送 
時間に他の番組(スポーツ中継やスペシャル 
番組)び放送されたときは、その番組び録画 
されます。 

-自動で格了時刻が延長されて、その後の予 
約と重複したときは、延長された番組の予 
約が優先されまず。 

-1つの予約に2番組!;(上含まれるときは、] 
つ目の番組び録画されます。 



録 

画 


連ドラ延長 : D 49 
























^ 録画 


ビデオか 6 本機へダビングずる/外部機器の日 S 巧送などを録画ずる 


1〇 


ビデオか6本機へダビングずる 
か部機器の BS 放送などを録画ずる 


外部入力端子に接続した機器の映像を録画ずる 




HDD/DVD 


〔1 ) 録画巧を選ぶ 

• HDD を選んだとさ、本体表示窓に巧立！び点灯します。 

• DVD を選んだときは、本体表示窓に （ S 亞）び点灯します。 

(2 ) 本機の入力をか部入力に切り換える ►ろ 




Haft 


接続した機器(ビデオ、日 S / CS デジタルチューナーなど)の映像びテレビに映っていることを確認してく 
ださい。 




録画モードを選ぶ 贯 P .88 


二力国語放をの番組を録画するとま 

[1 I [外部音声]をに力国割に設定ずるが P . 84 

[2 I に力国語時記録音青]で記録ずる音声を選ぶ が P .84 




再生を始める 

か部機器のチヤンネルを切り換える 

^ ビデオ、 BS / CS デジタルチユーナーなどの取扱説明書をご覧ください 


BS / CS/CATV のとき 


(5 ) 本機の録画を始める 


録画 

〇 


「ワンタツチ録画」通で 31 で録画終了時刻を設定すると便利です。 


一録画を停止する 


録画停止 

0を巧ず 





BS / CS / CATV をモ約して録画するとを 


『予約入力画面で予約する』 巧" P.42 の手順で予約してくださ 
い。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画し 
たいチャンネルに切り換えておいてください。日 S チューナー 
内蔵テレビのときはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


Q] 


か部機器のを組表を巧つて録画モ約するとを 


外部機器の予約連動機能(旧システムなど)び本機に対応しているとをは、が部機器 
の番組表を使って予約でをます。詳しくはが部機器の取扱説明書をご覧ください。 


が 「録画禁止」信号を含む映像は録画でをません。また、視聴のみでわ正し 
6^ い映像び得5れないことびあ0ます。 


50 0 ビデオか5本機へダビングする/が部機器の日 S 放送などを録画する I 




















フアイナライズ 




[〇 


フアイナライズ f ( W "" B 化;化1"师而* 

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再をできるようにする 


因っもとを 


本機で録画した® DVD-R/-RW(Vitleo) を他の DVD レ〕ーダー、 DVD プレーヤー、カー DVD 、 または DVD ビデオ 
対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他の DVD プレーヤーなどで再生するには、『他 
の DVD プレーヤーなどで再生するための条件』 が 下記 で録画されたディスクをファイナライズしてください。 
®DVD-R/-RW(VR) のフアイナライズについては 贯 P. 的をご覧ください。 



フアイナライズしたいディスクをセツトずる 


停止中にホームメニユーを 
表术ずる 



@ディスク設を 

基本 ファイナライズ実巧 ►巧画面へ 

巧巧化 フアイナライス解な ► 

〇 アイナライス'3 

HDD の S 苗化 





0を押すとファイナライズを中止し 
ます。ただし、[中止]び表示されていな 
いとさは中止でさません。 


[ディスク設定]を選んで決定ずる ► 0 

[フアイナライズ]^ 

[フアイナライズ実巧] 一 ► f ©.) 

じ夕画面へ]を選んでミ夫定ずる 心 

お巧みの背景を選んで巧定ずる 

9種類か日還びます。プレビュー画面び表示されます。 

ディスクメニューの背景を巧誘して 
[はい]を選んで決定ずる 

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画され 
ている時間/タイトル数によって異なります(数分〜]時間程 
度)。未録画部分びをいほどファイナライズに時間びかかります。 


■► フアイナライズをお除ずる （ ® DVD-RW(Video) のみ） 

[ファ イナライスーロアイナライス解陶一隔樹を選んで@を巧ず 
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化の DVD プレーヤーなどで再生するためのを件 


録画ずるディスクの種類 
®DVD-RW 

• Ver .1.1 

• Ve 「.]. l /2 xCPRM 対応 
® DVD-R 

• Ver .2.0 

• Ve 「.2.0/8 x 

• Ver ぶ. 1/1 日 X 


• Ver . 1.1 CPRM 対応 

• Ve 「.1.2/4 xCPRM 対応 

• Ve 「.2.0/4 x 

• Ve 「.2 .日/ 8 xCPRM 対応 

• Ve 「.2.1/] 巨 xCPRM 対応 


録画の記録方式ビデオモード 


© - 

-本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。 

-他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、 
追加録画および編集(ファイナライズを含む)することはでをません。 

• DVD プレーヤ ー/ DVD レ〕ーダーによってはファイナライズ済の® DVD-R/- 
RW(Video) を再生でをない機種びあ D ます。 

•ファイナライズした® DVD-R/-RW(Video) は録画/編集することびできなくなりま 
す。ただし、本機で録画したの DVD-RW(Vi(leo) では、フアイナライズを解除する 
とち度録画/編集することびできます。 


[ ファイナライブ 胃 S 51 
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( 録画 'Jjj^ 


録画についてのを意 




パイオニア製 DVD レコーダーで録画でまるディスク早見表 


録画用 DVD ディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、および対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディス 
クパッケージは表と裏の両面を確認してくださし、。 


デイスクパッケージ見分けのポイント 



n ディスクの種類 

~ " DVDi 似降伍の例では ii - RW " の部分に種類を見分けます。 

B "録画用" または" for VIDEO " と記載されているディスクをお 
使いください。 

曰 ディスクのパージョン 

CPRM 対応と記載されているディスクもあります。 CPRM に 
ついては下記をご覧ください。 

□ 記録速度 

左の例 (4 x ) は、4倍速記録に対応してし、ることを表してしなす。 
また、2〜 4 x のように表記されているディスクもあります。こ 
れは2〜4倍速記録に対応していることを表していまず。 


曰 學 

rRpjTH 

この マークは DVD-RW 
Ver .1.2 のディスクであ 
ることを表しています。 




ディスクの種類/パージョン/記録速度 

DVR -1000 

DVR -1000 
DVD-R 巧応 
ァッフグレ-ド品 

DVR -2000 

DVR -3000 

DVR -7000 

DVR -55 DVR -51 OH-S 
DVR -77 H DVR -515 H-S 
DVR -99 H DVR -61 OH-S 
DVR -31 日 -S DVR -71 OH-S 

DVR-RT 加日* 1 DVR -525 H-S 
HTZ -929 DVR DVR -625 H-S 
DVR -320 -S DVR -720 H-S 
DVR -520 H-S DVR -920 H-S 
DVR -620 H-S DVR -330 H 

DVR - RT 7 H 

DVR -555 H 

DVR -530 H 


DVR-RT 已日〇では、 
8 cm ディスクに録画で 
さません。 

DVR - 700曰で使巧す 
る場合は、ソフトウェア 


Ver .1.0, Ver .1.1 , Ver .1.1 CPRM 対応 

O 

O 

O 

〇 

〇 


書き操えび必要となる 
ちのちあ0ます。すでに 

DVD 

Ver .1.1/2 XCPRM 巧応 

o 

o 

が- 2 

〇 

〇 


お客様により巧蔵ソフト 
ウェアの修正び終了し 
ている製品については 

-RW 

Ver .1.2/ 4 X CPRM 巧応 

X 

X 

X 

〇 

〇 



Ver .1.2/ 6 X CPRM 対応 

X 

X 

X 

X 

〇 


問題ありませんので、引 
さ続さご愛用ください。 


Ver .2.0 

X 

o 

O 

〇 

〇 


詳細は専巧フ U —ダイ 
ヤ J レ0120 -977-0] 已 
までお問い合わせくだ 


Ver .2.0/4 X 

X 

o 

が 2 

〇 

〇 


DVD 

Ver .2.0/ 8 X ， Ver .2.0/ 8 X CPRM 巧応 

X 

0 

が 2 

〇 

〇 


さい。 

□ VD - R ディスクに VR = E - 

-R 

Ver .2.1/8 X , Ver .2.1/8 X CPRM 対応 S 

X 

o 

が 2 

〇 

〇 


ドで録画でをない機種 
では、「1回のみ録画可 
能」なま組を録画でき 
ません。 

1 倍速記録が可能なディ 


Ver .2.0/16 X , Ver .2.0/16 X CPRM 巧応》ミ 

X 

o 

が 2 

〇 

〇 



Ver .2.1/16 X , Ver .2.1/16 XCPRM 対応雲ミ 

X 

o 

が2 

〇 

〇 


DVD-R 

DL 

Ver .3.( V 4 x 》 5 

X 

X 

X 

X 

〇 


スク側: 1-1 日 X 記録対喊 
をお使いください。 


※ミビデオモードのみの録画となります。「1回だけ録画可能」な番組は録画でさません。 


• ディスクのバージョンや記録速度などの表記のないディスクについてはディ 
スク;>< 一力一にお問い合わせください。 

. 今後新しく発売されるディスクについては弊社ホームページをご幫ください。 

http://www.pioneer.co.jp/dvd/ 


録画にごいて 


-大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか 
確認してください。 

. 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などのが部要 
因などによって録画でさなかった場を、録画内容の補償やそれに附随す 
る損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。 

a 録画についてのま意) 


。回だけ録画可能 J なデジタル紙き番組の碌画/再ちについて 


著作権保護ほ術について 

• r 1回だけ録画可能」な番組は、 CPRM(Content Protection 干曰 r 
Recordable Media ) という著作権保護ほ術に対応した録画機器および 
ディスクに録画できます。 

再生でをないとさ 

• 録画した ri 回だけ録画可能」な番組は CPRM 方式に対応していない 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーでは再生できません。 

n 回だけ録画可能」と同じ意味で下記のよラに表現されている機器があ 
りまず。 

「デジタル1 COPY 」 r 一世代のみコピー巧」など 







































































































録画巧別"できるこど一覧表 


_ _ I 

囚 HDD 


0 DVD-RW 



®DVD-R 


できること 冊 气怖 卜: 


VR モ - 

- ド ※2 卜 • デオモ — ド ※1 

VR モ - 

— ド ※2 レ ‘' デオモ — ド ※1 

繰り返し録画/消去でさる 

0 

〇 


〇 

X 


X 别 

他の DVD プレーヤーなどで再生できる 

- 

〇 

《4 

〇别 

X 


〇别 

I 回だけ録画可能な映像を録画できる 

〇 

〇 

を1 

X 

〇 

※了 

X 

追いかけ再生でをる 

〇 

〇 

《8 

X 

X 


X 

I 目:日の映德の横と縦の比率をそのままの比率で録画でをる 

〇 

〇 


X 

〇 


X 

二 力国語放送の音青を切り換え 5 れるよラに録画できる 

〇 

〇 


X 

〇 


X 

映像び編集でをる 

〇 

〇 


么 《9 

〇 


么糾 


**1ビデオモードで初期化してください。 

《2 VR モードで巧期化してください。 

^3消去でをますび残量は増えません。 

《4 RW の表記のある DVD - RW 対応プレーヤーで再生してください。 
本機でファイナライズしてください。 こが P.51 ただし、一部の DVD 
レコーダーおよび DVD プレーヤーでは再生でさないことびあ0ま 
ず。(再生でさる J (イオニア製品 : iF ち 記）。 

^ 6 —部のノ（イオニア製 DVD レコーダーまには DVD システムでは再生 
でさまず。(再生でさる J (イオニア製品:下記）。 

が CPRM 対応のディスクをお使いください。 

《8 Ver . 1 . 1/吕 X または Ver .1.2 のディスクをお使いくださし、。 

*"9部分;肖去はでさません。 


著作権について 


-本機には、マク□ビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者び 
所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保 
護技術を搭載していまず。この著作権保護技術の使用にはマク□ビ 
ジョンコーポレーションの許可び必要であり、同社の許可がない限り 
は一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されてい 
ます。解析や改造は禁止されていますので巧わないでください。 

. 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権ちなどに 
よって複製を制限する旨の信号び記録されているソフトおよび放送番 
組は録画することびでをません。 

-本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限ずる機能を搭載してお 
0、このようなディスクは再生することびできません。 


お巧5せ 

この商品の価格には、 r 私的録画補償金」び含まれております。補 
償金は、菁作権法で権利保護のため権利者に支払われることび定 
め5れています。 

化的録画補償金のお問い合わせ巧 

干107-日052東京都港区赤坂日 T 目4番目号赤坂王なビル 
社団法人私的録画補償金管理協芸 
TEL 03-3560-3107 (巧） FAX 03 -已曰 70-2 已巨〇 

なお、あなたび録画-録音したものは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上権利をに無断で使用で走ません。 


VR モードで録画した DVD - RW ディスクび 
再生でまるパイオニア製品 


DVD プレー ヤ ー : DV484. DV-585A. D\/-2 弧、 DV-270-S, DV-2 日日ぶ、 DV464-S, DV474-S. DV-54 己り、 DV- 
巳己5パ、 DV- 己 78A-S、DV-600A-S. DV-S64BA*\ DV-S737*\ DV-S747A"、DV-S757A* 
2, DV-S838A*\ DV-S8 己 8Ai パ， DV-S969AVi-N*^ PDV-20*\ PDV-LC20TV*i 

DVD システム： HTZ-232DV. HTZ-333DV. HTZ-535DV. X-HA7DV-W、X-HA7DV-S. HTZ-IOOODV", HTZ- 
1 己 00DV> 2 , HTZ-300DV、HTZ-323DV, HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ- 日加 DV、HTZ- 
日の肌 Ri X-FS7 肌 I X-FS9DV. X-PR7DV. X-PR9DV 

DVD レ 〕- ダ-:肌 R-lOO 日り，肌み 200 日り、 DVP-3000*^ DVP-310-S. DVR-320-S, DVR-5lOH-S, DVR- 
己 1 己 H-S、DVR-520H-S. 肌片己 2 己 H-S、DVR-530H, DVR-555H, DVR- 日… H-S、DVR-620H-S. 
DVR-625H-S, 肌み 7 日 00 > 2 、肌 R-710H-S， 肌み 720H-S、DVR 召 20H-S、DVR-77H、DVR- 
日日 H, DVR-RT 己〇江江 DVR-RT7H 20日己年日月現な 

印のある機種は本機で録画した ri 回だけ録画可能」な番組は再生でさません。 

パ印のある機種は本機で DVD-RW Ver.l.2 ディスクに録画した ri 回だけ録画可能」 
な番組は再生でさません。 

nftJlf この表示は、 VR モード ( ビデオレコーディングつ才ーマット)記蟲された DVD-RW ディ 
IWw スクぴ再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録削能なま組を記録したディス 
COMPATIBLE クは、 CPRM 対応鶴器で再生び巧能です。 

• ディスクの記録状態、傷、巧れや DV □再生機のピックアップの状態、ご使用のディス 
クとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合びあります。 


ビデオモードで録画した DVD - R /- RW ディスクび 
再生でをるパイオニア製品 


DVD ブ レ - ヤ -: DV484> DV-58 己ん DV-28 日、 DV-270-S> DV-260-S, DV-343* 、 DV-353-S. DV-3 巳 3-N 、 DV-450> 
DV464S. DV474S. DV-505*. DV-515*, DV.52 日 * 、附胡が . DV-545, DV- 日 5 日、 DV-578A-S 、 
DV お日日 A-S 、 DV- 日 3 弧、 DV • で、 DV-AX10, DV 巧じ肌 - K1 の * ，抓 -K301C* 、 抓 - 随〇げ、 DV-S10A, 
DV-S 巳 * 、肌 -S 巳 4 日ん DV-S6D. D\/-S73 ス DV-S747A, 附ぶ日 7A 、 0 帖 83 肌肌 -S 犯 8 化附 - 
S が、附 -S 日閒 AVi-N 、 DV-U7. DVK-1000*. DVK-900*. 肌 L が、附し日 0 日*、肌し日 19*. DVL-H が、 
DV し做が . PDV-10*. POV-10-SW*. PDV-20*. PDV-LC10*. PDV-LC20TV* 

DVD システム： HTZ-232 附， HTZ-333 附、 HTZ-535DV, X-HA7DV-W 、 X-HA7DV-S, HTZ-1 日日日 DV 、 HTZ- 

1 即日附、 HTZ- 3 弧肌、り TZ-303 附、 HTZ-323DV. HTZ-33DV, り TZ- 日 0 弧 V 、 HTZ-525DV. 
HTZ-55DV*. HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ- で . HTZ77DV, X-FS7DV. X-FS9DV, X-PR7 肌、 
X-PR9DV, X-SV5DV-S. X-SV5DV-K. X-SV7DV 

DVD レ ]- ダ -: DVR-1 日 00* 、肌 R-200 び、附 FK3 日 00 、附 R-310& DVR-320-S 、 附片己 10H-S 、 DVR-515H- 
S 、 附片己 20H-S ， 肌 R- 己お H-S 、 肌 R- 己 30H 、 肌 R- 己 55H 、 肌帖 10H- 己附 R- 蛇日 H-S 、 附 R- 
625H-S, DVR- 7000 、 DVR-710H-S, 附 R720H-S, DVR-920H-S, DVR-77H 、 肌 R- 日日 H 、 肌み 
RT 巳 00 、 DVR-RT7H 

力一用 DVD ブレーヤ ー :A\/H-raD\/AII 、 AVH-P9DVA, A\/X-P7 肌 , AVX-P9DV, DVH-PO 日ス DVH-P 日 77 、附 H-P717, SDV- 
P7 

力ーナビヴーシヨン： AV に - ZH 巧 MD 、 AVIC-H990. AVIC-XH 日 90 、 AVIC-ZH990. AVIC-ZH990MD, AVIC-D 附 20 、 
AVIOD 附 20K 、 AViC-DRV 甜 I AVIC-DR 12 日、 AVIC-D 附 1 20K, AVI&D 附 150 、 AVIC-D 附 1 加に、 
AVIC-DR220, AVIC-DRV220K, AV じ D 附巧日、 AVIC-DRV250K. AVIC-DRZ80. AVIC-DRZ 日日、 
AVIODRZ 弧 K 、 AVIC-H 日日、 AVIC-H 日、 AVIC-H 弧、 AVIC-H 弧 0 、 AVIC-XH09V, AVIC-XH9. AVIC- 
XH 日日， AVIC-XH 弧 0 、 AVIC-ZH9MD, AVIC-ZH90 日、 AV1C-ZH900MD 20 日己年 9 月現な 

* 印のある機種には、 2 時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレー中~のソフ 
トウェア書さ換えび必要となるちのびございます。該当機種をお持ちのお客様で、 2 時間を超える居時間モー 
ドで録画されたディスクを再をされる墙合は専用フ 1 」ー ダイア JLOl 20- 巳日 -106 日までお問い合むせください。 
なお、 2 時間内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必翼まござしほせん。 



録 
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VR モードで録画した DVD - R ディスクび 
再生でさるパイオニア製品 


DVD システム： HTZ-929DVR 

DVD レ〕 — ダ -: DVR- 己 5 己 H 、 DVR-530H, 附み日 20H-S 、 DVR-720H-S, DVR-625H-S , 附 R - 己巧 H-S 、 附み 
目 20H-S パージョンアツス DVR- 己 20H-S パージョンアジス附 R-RT7H 200 已年日月現な 

ディスクの記録状態、傷、巧れや DV □再生機のピックアップの状態、ご使用のディスク 
とプレーヤーの相性の問題により再生できない場台びあります。 


ビデオモードで録画したファイナライス済みの DVD 书ディスクび再生できる製品でも、 CPRM 対応の 
DVD-R ディスクを 再生できない ことぴ ありますり て イオニア製品の DVR -1 日日日と DVR - 2000では 
CPRM 対応の DVD-R ディスクを 再生できません)。他の DVD プ レーヤー などで再生ずる ことを 前提に本 
機で DVD-R ディスクに 録画するときは、 CPRM に対応してしない DVD-R ディスクをも' 使レく ださし、。 

• DVL - 白、 DV -7、 DV - K 800、 DVK -1000、 DV - F 21 で巧生することを前提に、本機で DVD - R/RW 
ディスクに録画する墙合は、 XP 、 SP 、 または LP をご使用ください。 

• 正甫に再生でをない DVD プレーヤーの改修などについてはご容赦<ださい。 

-再生互換の詳細は、下記弊社ホームぺージをご覧いただくか、牌社カスタ マーサ ポートセン 
ター :^ P .122 にお問い合わせくださし、。 
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html 
• ディスクの記録げ態、傷、巧れや DVD 再生機のピックアップの巧態、ご使用のディスクとプ 
レーヤーの相性の問題により再生でさない場合びあります。 

( 録圃こ] lAC の > i 意 53 
























再生でさるディスクについてはが p . 的をご覧ください。 


⑤ 



一時停止ずる 


通常の再生に戻すには®を巧しま 


す(再度-を押してち戻せます)。 


{ 1 ) HDD または DVD を選ぶ 

• HDD を選んだとさ、本体表示窓に田正！び点灯し 
ます。 （5) に進んでください。 

• DVD を選んだときは、本体表示窓に cm ) び点灯 
しよ9 〇 

(2 ) ディスクテーブルを開閉して 
ディスクをセットずる 

; 3 ) 再生ずる 

• 録画中に巧すと r 追いかけ再生 J を始めます。 が P . 明 
• [見る]画面からち再生できます。 が P .56 


停止ずる 

[ つづき再生機能 


• 因 HDD では、タイトルごとに停止した場所を記憶します。 

• の DVD - R /- RW 、 ④ DVD - Video 、 の DVD - RAM 、 の DVD + R /+ RW で 

は、停止した場所を記憶します。@を巧すと停止した場 
所か日再生を始めます。 ^ 

• つづき再生を解除するには、停止中に g ) を巧します。 


CM バック 喔 [ HDD のみ) 


璧日を巧す 


CM スキ ツ プ屆 1 HDD のみ) 


y ぶ心 I を巧す 



- CM スキップボタンを吕秒じ(上押して 

も[才ート]を還べます。 


巧すたびに映像や音声を下記 巧すたびに映像や音声を下記の 

のよラに戻せます。 よラにとばせます。 



※打ートチャプタ ー( HDD / VR )] が P .88 を[オン]に設定して囚 HDD に録画した、複 
数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているとさのみ逞ベまず。 


CM スキップで[才ート]を還んだとを 


• ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。 
-タイトルによっては CM スキップの[オート]び働 
かない、または本編びとばされることびあります。 
. 編集(部分消去など)したタイトルでは、[オート]を 
選べないことびあります。 



^2 ① DVD - Video はディスクによって操作び制限されることびあります。 


0_ 再生ずる'! 

















































r スクによってでをない機能びありまず。 


早をり/早房し 
(1.5 倍早見） 

固 HDD 
® DVD-Video 
の DVD-R 
の DVD-RW 
® DVD-RAM 
®DVD+R 
®DVD+RW 
の CD 卜 R/-RW) 

©0 

♦ 囚 HDD 、 ④ DVD-Video 、 ®DVD-R 、 ®m/D-RW では押ずたびにまさを4 

段階(早送り1 一 2 一 3 一 4) に切り換えられます。 

@ を 1 回巧ずと映像と音声を通常の約 1 .已倍の速度で再生しま 
ず。 ただし、音声び出力されなかったり、とぎれることびあります。 

@ を 1 回巧ずと逆ち向の再生になりまず。 続けて巧すと、押ず 

たびに速さを4段階(早戻し1 一 2 一 3 一 4) に切り換えられます。 

♦ の CD 卜 R/-RW には巧ずたびにまさを2段階焊送り1 一 2) に切り換 
えられます。 

♦ 通常の再生に戻すにはを押します。 


■ 



コマちり/ 

コマ房し 

. 

-時停止中に ■ 

♦ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。 

固 HDD 
©DVD-Video 

0 DVD-R 

( T \ n"n- 口け/ ' — 

◄■■/◄I 

〇〇 

♦ 通常の再生に戻すには^を巧します。 

ス□—再生 

0 DVD-RAM 
®DVD+R 

-時停止中に ■ 
1巧な上巧ず ■ 

♦ 押すたびにまさを4段階 （ 乂6 一％ 一 34 一 3^) に切り換えられま 
ず - ' 

®DVD+RW 

◄■■/◄I 

〇參 

♦ 通常の再生に戻すには©を巧します。 

頭出し 
(スキ ッ巧 

前 ：夕 

© @ 

♦ (►叫を押すとタイトル/チャプター/トラックなどをスキップします。 

♦ 再生中に 0) を押すとチャプター/トラックの先頭に戻りまず。2 
回連続で押すと1つ前に戻ります。 

タイトル/ 

チャプター/ 
トラックを指定 
して再生する 

固 HDD 
® DVD-Video 
の DVD-R 

0 DVD-RW 
® DVD-RAM 
®DVD+R 
0DVD+RW 
の CD 卜 R/-RW) 

00® 

@@@ 

© 

♦ 再生中にタイトル/チャプター/トラックのま号を入力してお*)を 
押しまず谣号を入力してから2砂 LU 上経過ずると自動で再生を 
始めまず)。 

♦ 囚 HDD 、 ① DVD-R/-RW(VR にはタイトルを指定して再をします。 

♦ の DVD-Video 、 の DVD-R/-RW(Video) ではチャプターを指定して再生 

します。 

音声を 

切り換える 

音声 

♦ 複数の音声び収録されてし)るタイトル/トラックでは、再を中に音 
声を切り換えられます。押すたびに音声び切り換わりまず。 

き幕を 
切り換える 

字幕 

感 

♦ 複数の字幕び収録されてしぶ① DVD-Video では、再生中に字幕を切 
り換えられまず。押すたびに字幕び切り換わります。 

♦ g を押したあとに 〇 を巧すと、字幕を消せます。 

アングルを 

切り換える 

0 DVD-Video 

アングル 

お^ 

♦ 複数のアングルび収録されてし)る® DVD-Video では、再生中にア 
ングルを切り換えられます應数のアングルび収録されてしぶ場 
面になると留 J び表ホされます)。巧ずたびにアングルび切り換わ 
ります。 


巧 

生 


生ずる _0 55 
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頂る]画面か 5 再生ずる 





タイトルのル画面(ナビ丽)をお好みの場面に 
変更できまず。変更したいタイトルを再生して 
お好みの場面で tgs を押します。 


HDD または DVD を選ぶ 
[見る]画面を表巧ずる 


HDD/DVD 



ホームメニューから[見る]を選んで 
@を巧してち表おできます。 

再生したいタイトルを選んで 
決定ずる 



• ■►で操作メニューを表示して[再生]を還んで括^)を巧してち 
再生でさます。 

• 録画しなび日再生でさます (r 同時録画再生」)。 が P . 阴 


- ► DVD ビデオまたは CD を[見る]画面か6再生する 


1 I [^]を巧ず 

の DVD - Vid 卽を[見る]画面から再生するときはホーム 
こユーから[見る]を選んでください。 

2 I 再生したいタイトル / チヤプター / 

トラックを選んで@を巧ず 



狐. の CD の晓别画面 


ナビ画面は表示されません。 


[見る]画面を8タイトル表示に切り換える 


お買い上げ時は [4 タイトル]に設定されています。 

ニュー在表巧する ) I 

[表示方法]を選んで 
決定する W 


f ( di の， ; 涅 ■ 




[8 タイトル]を還んで決定する ► 


(S 見五け叫1 1(1 タイトル 

が仆ルミフ□脚 Mwa 

巧'' 

企ひ tt え i SAI(B) kWM テレピ月日 SP 

斬しし'* し t 巧田をサンデ—フラッシュ 

Uu 1日1 補 m(2 .也） 

隆:1 

麟ィ 

ジでン J 的 IS pv 3/20旧）午の0:00 PBS SP 

をジでンル •' 巧三スペシャルサッ々一 DX 

Jr • 垣 ihDOmC.W) 

f ち 

ム常。 F 卜 で * 白いな120058 « 
mm と■ぶ山 2h 扣 m (ん巧, 



^是るI的口) 



お 

が仆ル 

m MB(±) 午«»» A：*? レビ SP 

q フロ田は ie»« 


: 

ぉソセル 

つ gl/M 旧）午117:00 テレピ月日 SP 

S ち g 宙サンデーフラッシュ 
•.な 1h(Klm|2.4G| 

• S 创(日)午的0:叫 PBS SP 

2スペシ1■ルサリカ- DX 

3 西 IhMii 112.401 


ミ 

MM 

，吸0 自い RS 200581 ■ 


@ 


9 

I .ぶ A る (HDD) 


’； 


柳出 
M0 旧） 
旧） 


プロ防 HWtt ゎ h 

巧55サンテーフ5ジシユ10ホ 
スペシ f ルサツカー DX Sch 


S/19(±) 
M8 曲 
M6( 水） 
M3 旧） 


HD。 

SP 

M 

lOUOtl 


3 M3 旧) 

の 


フ 75IJ- スイ S ンク石曲' hh 
ザ. nW kh 

スペシ f ルサッカー DX Sch 

フ□掀 Hwa 
田本テレビ SP つづ ag を 
宏午か;抑 2h 的 m(4.7G) 


僅 


DVD ビデオをディスクメニユーか6操作する 


再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクびあります。 
® DVD - Video のデイスク方ニュー 



[見る]画面から再生する 

































































































































[見る]画面か 5 再生ずる ) 




録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。 



メニユーを表おする ►卜 ） 

雄び替え]を還んで決定する ► (©) 
表示順を選んで決定する ► (s) 


■新しい 順：録画曰時の新しいタイトル^古いタイトル 
□ NEW 優巧：まだ視聴していないタイトル 
^すでに視聴したタイトル 
□タイトル名順：数字^英字^五十音順 
□録画した順:録画日時のちいタイトル—新しいタイトル 


[見る]画面をジャンルごとに表示する 


[ジャンル変固が P .72 や録画予約でジャンルを設定したときが P .43 はジャンルごとにタイトルを表示できます。 
また、ジャンル名の一部を変更でさます。 が P .72 



巧 

生 


ぷ田る (HDD) 川タイトル 

田のちを 扣 t 化）午後6:00 JI 本テレビが 

が仆ル1 づプ□巧前* PB 

:1 

亚ひ■え 11阳1旧）午 R7— モレピ日日 SP 

新レし 、 H X 1冉田5ヴンテーつラリシュ 

■MH 用 川咖12.柏） 

.9 

を yi ■ンルくでスペシャルサツカー DX 

@ IhQOn 112.4 G) 

■ 

むで!？ 卜 . ，】白し、 BKODSM 

ぶ :.•こ U 2川 Om|"S) 



驾見8 ( HDD ) 



ち5サンテーつ5ッシュ 

1 MHIin (2.4 G | 


念"が 

BMSOn 


側 旧） 午苗 0;«1 
スべシ f ルサツカー DX 

置 lUOm 口.4の 

M 9 は）卞二 y テレビ SP 
白 UB ■吕0058 M 

立 2咖 m (4 .扣 I 


巧 


(貧巧 (叫 D ) 


因 

ス * -ヴ 

^_HD。 

SP 



(l ) メニユーを表おする ► ) 

(% ) [ジャンル切勘を選んで ► 

ミ夫定する 

(3 j ジャンルを選んで巧定する ►► r ©) 

最初に[見る陋面を表示させた時は[全ジャンル]に 
設定されています。 




〔 [見る]画面か5再生ずる Q 57 




































































































オリジナルとプレイ u ストを切り換える J 



他機で作成したプレイ U ストを再生できます体機ではプレイ U ストを作成できません)。 



[見る]画面を表示ずる 
メニューを表示ずる 



ヴレイリスト]を選んでミ夫定ずる 




ディスクナビ （ DVD ) ■ 0タイトル 

4タイトル 

で- 

ブレイリスト 

: 

タイトルびち日ません。 

* 



互ド 





[プレイリスト]を選んで巧定ずる 






オリジナルとは 



プレイ U ストとは 


たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の映 
像び記録されます。この実隙に録画された映儘のことを才 U ジナルと呼 
びまず。また、1回の録画をタイトルと呼びまず。 


才 U ジナルの映像をちとに作成した編集用の映像のことをプレイ U スト 
と呼びます。 

プレイリストのタイトルを編集しても才 U ジナルの映條には影響びあり 
ません。また、プレイ U ストの中にいくつタイトルやチャプターを作成 
してもディスク残量は減りません。 DVD - R / RW (ビデオモード)ではプレ 
イ U ストを作成でさません。 


58 a 才 U ジナルとプレイ U ストを切0換える) 







































































追いかけ再生/同時録画再生 





9 


0 


録画中の番組を録画しながら再生するのが 

r 追いかけ再生」 です。 

たとえば、 「野球の試合を録画予約して出かけ 
たび、試合の達中で帰宅できたので、録画が終 
わる前に最初か 6 見たし 1 」 といったときに便利 
です。 






追いかけ再をを始める 


再生 

を巧ず 

ただし、④ DVD - RW ( VR ) のときは、録画をはじめてしば日くは追 
いかけ再生びでさません。 

■4 追いかけ再生を停止する 

(V )を巧ず 

再生は停止しまずび、録画は継続されます。 

一録画を停止する 

録画惇止 _ 

録画は停止しますが、再生は継続されます。 




録画中にすでに録画されている別のタイトルを 
再生することを r 同時録画再生」 と言います。 
HDD に録画中に DVD を再生したり、 DVD に録 
画中に HDD を再生することちでさます。 

醒 B—ra 



同時録画再をを始める 


•お [見る]画面か6再生ずる 

ただし、① DVD - RW ( VR ) のときは、録画をはじめてしば日くは 
[見る]画面を表示でさません。 

■4 再をだけを停止する 

0 を巧ず 

再生は停止しますび、録画は継続されまず。 

一録画を停止する 

録画厚止 

録画は停止しますび、再生は継続されまず。 


© 


r 追いかけ再生 J r 同時録画再生 J についてのま意 

-「追いかけ再生 J 「同時録画再生 J は下記のディスクに VR モードで録画しているとをのみ働く機能でず。 

一固 HDD 一 Ver. 1 . 1 店 x の® DVD-RW 

一 Ver. 1 .2/4x の® DVD-RW 

ただし、ディスクによっては上記のをのをお使いになってを働かないことびあります。また、未使用の上記ディスクを他の DVD レコーダー 
で初期化すると働かないことびあります。 

• ® D 叫- RW ( VR ) では早送り 1 中に音声び出力されなくなります。 

-高速ダビング中はでさません。 


13^^いかけ再生/同時録画再生 0 59 

































ro 


lo 


プレイモ—ドヴーチモード / A-B リピート再を/リピート再を/プ□グラム再生 


居]マちとを 


P .107； 


雲 


プレイモード 


@を巧して、プレイモード画面を表示する 





@ E ) VD - Vide 7^^^ DVD + R/+RW 





@ 


サーチモー ドの種類を選んで 
決定ずる 

サーチモードの種類はディスクによって異なります。 

再生したいタイトル/チヤプター/ ►織 
トラック/時巧を入力して決定ずる 0 g @ 

ミでも切り換えられます。 ® 


© 



指定した範囲を繰り返し再生します。 


プレイモード 


サーチモード 

「 A - BU ビート 

U ピートー 


」 ド调誠前 
B 带了麵） 


ぶ 


A - B リピート再生を 
開始したい個所で決定ずる 


► © 


プ□グラム 


(2 ) A - B リピート再生を終了したい ► 
個所で決定ずる 


■ 4 通常の再生に戻す 

A - B リピート再生中に〇を巧ず 

プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。 



!画 


0リ。け化化 


■I 


应 [) VD - RaP >^ CD (- R /- RW ) 


繰り返し再生します。 

の DVD - Video の U ピート画面 


フレイモード 

ヴ~チモ~ド 

A - BU ピート 


「リビート 

ブ□グラム 


〔タイトルリピート 

チヤプターリピート 
リ ピー トオフ 


( J ) リピート再生の種類 ► ( s ) 

を選んで決定ずる ^ 

U ピートの種類は再生しているディスクによって異なります。 

■ 4 通常の再生に戻す 

U ピート再生中に〇を巧ず 

プレイモード画面で[I」ピートオフ]を還んでも戻せまず。 


Q プレイモード（サーチモード /A- 日I」ピート再生/ U ピート再生) 

































































































プ□グラム 




MS 鬧 •VideTWBS DVD + R /+ RW ' 


•タイトル/チヤプター/トラックの順番を変えて再生します。 
•24 ステップまでプ□グラムすることびでさます。 


^，. ® DVD - Video のプ□グラム画面 



[プログラム入力•編集]を ► 
選んで決定ずる 



- プ□グラム再生の開始 

ずでにプログラムされている内容を先頭 
から再生します。 


• プ□グラム再生の辆除 

通苗の再生に戻ります。プログラムされ 
ている内容はそのまま残ります(プ□グ 
ラム再生中に0を押しても解除できま 
ず)。 



• プ□グラムのを消ち 

プ□グラムされている内容をすべて消去 
します(停止中に0を押しても消までき 


ます)。 


免 プ□グラム 




ステップ A 

タイトル（1が» ▲ 

チヤフターけ- 015) A 

1 01.01-001 

タイトル 01 

L チヤプタ ー 001 

的. 

タイトル 02 

チヤプタ ー 002 

03. 

タイトルの 

チヤフター 0 的 

04. 

タイトル 04 

チヤフター 004 

05. 

タイトル化 

チヤフター 005 

06. 


チヤフター邮 6 

07. 


チヤフター 007 

叫. 


チヤフター 008 

▼ 

▼ 


- 



プログラムしたいタイトル/ 
チヤプター/トラックを選んで 
決定ずる 



再生 

プログラム再生を始める ^ rP ) 


入力中にプログラムを削除する 

1 1 ] 削除したいプ□グラムを選ぶ 

[21 〇を巧ず 


■4 ステップの巧にプログラムを追加する 

1 1] 追加ずる位置 ( プ □ グラムステップ)を選ぶ 

I ? I 追加したいタイトル / チヤプター / トラックを還んで@を 
巧ず 


Q 


プログラムした内容を繰日返し再生する 


プ n グラム再生中に U ピート画面か5[プ□グラム U ピート]を選んで巧定ポ 
タンを押すとプ n グラム U ピート再生び始まります。 


ノ 

〔プレイモード（プ□グラム再生 ） Q 

























































再生についてのま意 




本機で再生でまるディスクの種類 ■ 本機で再生でをないディスクの種類 


-本機は NTSC (日本のテレビ方式)に適含しています。ディスクやパッ 
ケージに 「 NTSC 」 と表示されているディスクをお使いください。 

-下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに 
付いています。 



コピー コント ロール CD について 

当製品は、音楽 C □規格に準拠して設計されています。 C □規格が 
ディスクの動作保証および性能保証は致しかねまず。 


• IJ- ジョン No . ：^ P .112 びに」または 「ALU U (がの DVD ビデオ 

• DVD オーディオ 

• DVD-ROM 
-ビデオ CD 

• SVCD 

• SACD 
•フオト CD 

• フジ カラー CD 
. コダックピクチャー CD 

• CD - G (グラフィックデータ） 

• CD-ROM 

•CD EXTRA のデータ 

• 本機政がで録画されたファイナライズされていない DVD - R / RW (ビデ 
オモード） 


□ VD - R / DVD - RW にごいて 


本機で録画した® DVD - RW ( VR ) 

• RW C 日 MPAT 旧 LE の表記》1のある DVD - RW 対応プレーヤーで再生 
でさます。 

• ファイナライズしないと再生できない DVD - RW 対応プレーヤーびあ 
ります。再生できないときはファイナライズしてください。 

-ファイナライズ済でわ追加して録画/編集でさます。 

本機で録画した® DVD - R ( VR ) 一—— 

• 一部のパイオニア製 DVD レコーダーまたは DVD システムで再生で定 
ます。 

- DVD - ROM ドライブで再生するときはファイナライズしてください 
(ファイナライズしてち再生でさないドライブちあります)。 

- DVD プレーヤーでは再生でさません。 

-他社の DVD レコーダーで再生できないことびありまず。 

-ファイナライズ済でわ追加して録画/編集でさます。 

本機で録画した® DVD - R /- RW ( Video ) —— 

• ファイナライズすると DVD プレーヤー、力一 DVD 、 または DVD ビ 
デオ対応パソコンなどで再生でさます。ただし、一部のプレーヤー 
で再生したとき、下記のように動作することびあります。 

- ディスクを受け付けない。 

-再生画面にマク□ブ□ック(モヴイク状の画儘)びをく発生する。 

-音声-映像が違切れる。 

-再生げ違中で停止する。 

-一度ファイナライズすると、録画/編集できなくなります(ただし、 
の DVD-RW(Vid 即)はファイナライズを解除すると再度録画/編集でき 
るよラにな0ます)。 

RW 

COMPATIBLE 

この表示は VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)記録され 
た DVD - RW び再生できる機能を示します。ただし、]回だけ録画可 
能な番組を記録したディスクは、 CPRM 対応機器で再生び巧能です。 
DVD - R/RW へのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、 
2日0日年に DVD フォーラムで承認された新しい規格であり、この規 
格への対応は DVD 再生機メーカー各社の任意です。そのため 、 DVD 
プレーヤーや DVD - ROM ドライブによっては DVD - R / RW を再生し 
ないモデルびあります。 
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CD - R / CD - RW の再生にごいて 


-本機では、音楽用の CD フォーマッ トの音楽データび記録された CD - 
R / CD - RW を再生することびできます。ただし、記録した レコー ダー 
の記録特性やディ スクの特性、ディスクの傷/巧れ、本機のピックアッ 
プのレンズ巧れ/結露などにより、再生できないことびあります。 

• 音楽用の CD フォーマッ トはマルチセッションに対応していません。 
マルチセッションディスクのとをは最初のセッションのみ再生しまず。 


DualDisc の再生について 


•「 DualDisc 」 は、片圃こ、 DVD 規格準拠の映條や才ーディオび、もう 
片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオびそれぞれ収録さ 
れています。 

- 「 DualDisc 」 を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするとき 
に再生面の反対側の面に傷びつく場合びあります。傷び付いた面は再 
生す ると 不具合が でる 場合びあります。 

- DVD 面ではなし、才ーディオ励ま、一般的な CD の物理的規格に準拠 
していないために、再生できないことびあります。 

•「 DualDisc 」 の DVD の面は再生巧能です。但し、 DVD - Audio は再生 
でさません。 

• なお、 rOualDiscJ の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディス 
クの発売元または販売元にお問いをわせ下さい。 


DVD - RAM 、 DVD + R /+ RW の再生にコいて 


• DVD - RAM はカート U ッジか5取り出してご使用ください。 

• DVD + R /+ RW はビデオ フォー マットで記録され、かつ ファ イナライ 
ズ済みのちののみ再生でさますび、録画時の編集内容通りには再生さ 
れないことびあ0ます。 

• DVD - RAM 、 DVD + R /+ RW ディスクは再生のみ対応であ0、録画は 
でさません。 

-ディスクの特性-傷-汚れなどにより再生できない場合があります。 
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番組を録画ずると、 1 回の録画び1つ 
の「タイトル」になりまず。 


タイトル1 


タイトル2 


區酬:脚 醒す欄堀 

録画した回数だけ r タイトル J び作成されます。 



巿販の DVD ソフト 


織 


一般の映画ソフトなどでは、1つの映 
画び1つの「タイトル」となります。 


タイトル1 


據田进田娘 


さらに、タイトルは r チヤプタ ー J とし6単位に区切ることびできまず。 





タイトルをチヤプターという単位に 
区切ると頭出し(スキップ)や CM を 
カットずるときに便利でず。 


固 HDD には最大9目目タイ 
トル録画でさます。 

® DVD - R /- RW ( VR ) には最大 

目目タイトル録画でさます。 
最大録画タイトル数の制限 
から 、最大録画時間まで録 
画できないことびあります。 


タイトル1 


チヤプタ ー2 チヤプタ ー4 


チヤプタ ー3 HR チヤプタ ー5 


© 


L 、 


國::關 


A 


CM 



一区切日(チヤ プターマー ク) 


i 


録画中に一時停止すると区切りび入 D ます。 

因 HDD では1タイトルに最大99の区切りを入れ5れます。 
医 ] HDD の区切0は、高まダビングしたとさに® DVD - R/-RW 
にコピーされまず。詳しくは r ダビングしたとさのチヤプ 
夕ーマーク(区切り)について』: が P .81 をご覧くださし、。 
® DVD - R /- RW ( VR ) では1枚のディスクに最大9日9の区切 
りを入れられまず。 

® D \/ D - R 川 WfVideo ) では、10分間隔でタイトルに区切りび 
入 D まず(「才ートチヤプタ ー( ビデオ)」)。任意の位置には区切 
りを入れられません。ただし、間隔は変更できまず。 が P .88 


19 


才ートチヤプター ( HDD / VR ) 自動でタイトルに区切りを入れる >风! 11 】|誦 1 婦リむ田:画川< 


番組の音声(モノラル/二力国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) 
び入るため、巳 M カツトび簡単にできます(廊分消去]で巳 M 部分を消去しますが P .67)。 自動で区切りを入れた 
くないときは[オスに設定します。 が P .88 


チャフター 7 —ク チャプター 7 —ク 

番組(モノラル ） I CM (ステレオ ) I 室組(モノラル) 


チャプターマーク チャプターマーク 

▼ ▼ 



が -ステレオ放送の番組のときは、仁 M 部分に区切りび入りません。 
•区切りの入る位置はをかずれることがあ0ます。 



タイトルとチャプターについて/オートチャプタ ー( HDD / VR ) I 







































































































C 消去と編集^^タイトルとチヤプターについて/才ートチヤプタ ー( HDD / VR ) 


タイトルとチャプターについて(こんなことびでさます ） Q 


こんなことがでをまず 、、|方 

本機では、録画した番組の CM をカットするなどいろいろな編集を楽しめます。 


因 


® 

1 mn 

DVD - R/-RW 

DVD - R/-RW 

HDD 

( VR ) 

( Video ) 



消去^ 

W P -66 

〇 

〇 

〇 

タイトル名編集 

W P -70 

〇 

〇 

〇 

部分消ま 

が P .67 

〇 

〇 

X 

保護※ 

が P .68 

〇 

〇 

〇 

ジャンル変更 

が P .72 

〇 

X 

X 

ジャンル名変更* 

が P .72 

〇 

X 

X 

操作取消 

が P .69 

X 

〇 

〇 


&囚 HDD のみ[複数選択モー鬥び還べますが P .73 


r タイトル J は[見る]画面か6お巧みで編集でをまず。 


画 


消去と編集 


的 


タイトルの編集 

































い f 

準 

偏 


を押して历る]丽を表示する 

ホームメニューから[見る]を選んで ( まを） を押してを表示でさます。 



消去したいタイトルを選ぶ k い 
メニューを表示ずる k ( +) 


[消去]を選んで決定ずる 
[はい]を選んでミ夫定ずる 

遇んだタイトルび消去されます。 


@ 

慶^ 


■4 クリアボタンをほってタイトルを消去する 

編集メニュー欄で[消去]を遲ぶ必要はありません。 

1 ] 消去したいタイトルを選ぶ 

团 G を巧ず 

3] [はい]を選んで0を巧ず 


© 


因 HDD の複数のタイトルをまとめてミ肖モずる(一括ミ肖去） が P .73 



巧量について 


• 固 HDD 、 注) DVD - RWO / R ) では、タイトルを消去すると残量び増えまず。不要なタイト 
ルを消去することで繰り返し録画でさます。 

• 因 HDD 、 ① m / D - RW ( VR には、約 1 分しソ上連続した映像を消去しないと残量は増えま 
せん。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします 
(短い範囲の映像をた<さん消ましたとさは、消去した映像の合計時間と残量び一致 
しないことびあります)。 

• ® m / D - R 、 の DVD - RWO / ideo ) では、タイトルを消去してを消去されたタイトルび表示 
されなくなるだけで残量は増えません。ただし、① DVD - RWO / ideo ) の最鮮こ録画した 
タイトルを消去したときは残量び増えまず。 


編集を取り消す ( 




直前に行った編集を取り消して1 


つ前の状態に戻せまず。最大 3 つ 


前の編集まで取り消せます。 ただ 

し、 固 HDD では取り消せません。 



66 a タイトルを消まする I 





























































タイトルの不要な部分を消去ずる馆 B 分消去) 


I 加 I …化田;醒,"1 


公見る ( HOD ) 


m 


3畑出午後6:邮 つ 
フ OS 巧巧* W 



3/20(0) 午巧7:邮テ 
早居さサンデーフラッミ 

互 


ミ把。謂 


3/19の午69:阳二 
白い胤12005を ■ II 

が 2h00m|4.7G) II 







消去したいタイトルを選ぶ ► ( ^ 

メニユーを表示ずる ► 〔う 

[編集]を選んで決定ずる ►(©) 

ほ B 分消去]を選んで決定ずる 
[ここか 6] を選んで決定ずる 

-部分消去する場面の開始点を指定します。 

-再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、頭出 
し(スキップ)、およびス□一再生びでさます。 

• チャプターサーチおよびタイムサーチびでさます （ ，戀卜を巧しま 
す)。 

• CM スキップおよび CM バックびでさます。 

[ここまで]を選んで巧定ずる 

-部分消去する場面の終了点を指定します。 

• 編集結果びプレビューされます。 

[はい]を選んで決定ずる ► 

選んだ範囲の映像び消去されます。 - - 


• 己秒未満の映像は消去でをないことびあ D ます。 

一 . 編集操作で巧定した映像と実際に編集された映像は多少ずれ 
ることびあ0ます。 


L タイトルを瓶する B 67 


フレームとは 


映儘は]秒間び30フレームで構成されています。フレーム番号は 
日〜2目で表示されます。 


消去と編集 





































































保護されたタイトルは消去/編集でさません。保護を解除すると再度消去/編集でさます。 


見る (HOD) 10タイトル 

S 

4夕•ィトル 

新しい№1 

■—ム-‘ 

をジャンル 

3/26吐）端6:00 巧 

IHCMI プ犯挣踊が 

再生 

船 

9’ 1 3创(日）午的7:00 5 

f ブ J j 早起きサンデーフラツ1 

ジャンルちをち 

在巧涅巧モード 

3/20( 日）午剛;00 
スペシャルサツカ- D) 

- 1 1 3り9(お午をか〇〇 ■■リァレ t 扑1 

货〇ド-’- .J 白い註島2005が B 

»■ [ - . J W 2h00ml4.7G) 1 

60h30m 




3/26 (±)午を6伽 
フロ S 珠巧!!世 

m 


3度0旧）午前7:00 
早ちをサンデーフミ 

用 


3度0旧）午前0:00 


タイトルち属美 
巧分おち 
，ンル変 E 


ジャン 


コ 


3/19吐)午をも〇〇 - V T UC SK T 

白ぃ结島2005を) B 

を 2h00m(4.7G) I 



) 保護したいタイトルを選ぶ ► 

(2 ) メニユーを表示ずる ► 〔 *) 

[編集]を選んで決定ずる ► (©) 

瓶罰を選んで決定ずる 

還んだタイトルび保護されます(タイトル欄に白び表示されま 
す)。 

■4 巧護をお除する 

\j IX で保護されているタイトルを選ぶ 
[? I 卡でメニユーを表示ずる 

3 1+で[編集]を選んで0を巧す 

4 1+で[巧護]を選んで@を巧す 

囚 HDD の複数のタイトルをまとめてな震ずる卜括な載が P .73 







68 a タイトルを保護する) 









































































取り消しでまないとを 


下記の操作を巧ったときはそれまでの編集を取り消せなくなりまず。 
-新しく録画したとき 
-ディスクを取り出したとき 
. 本機の電源をオフにしたとさ 

-[ディスク保護] 贯 P .92 や悅 蘭:^ P .68 を設定/解除したとき 

• HDD と DVD を切り換えたとき 


-[見る]画面を終了したとき 

-初期化またはファイナライズしたとを 

※編集直後でなくても上記の操作を巧わなければ前に行った編集操作 
を取0消すことびでさます。 


直前の編集操作を取り消す Q 





消去と編集 


的 








































i 消去と編集 


タイトルさ編集 



(1 ) 名前を編集したいタイトルを選ぶ ► 

こ 2 ) メニューを表示ずる k 

(3 ) [編集]を選んで巧定ずる ► 

(4) [タイトル名編氣を選んでミ夫定ずる 



(^5 ) タイトル名を入力ずる 




0 ( P で文字を入力したし他置に 
カーソルを 合わせる 


文字の種類を選ぶ 

0 / ( P を押してを選べます。 

で:字を還んで0を巧す 


文字を漢字に変換する（[変換]を還んでを自を巧します。) 

巧生 

0を押しても変換でをまず。 


数字ボタン (§ 〜 ろ戀) で文字を入力する 


©•• r 夏 J と入力するとま 

Eli を1回、§を3回巧す 
[? I [変換]を選んで^を巧す 



還点および半濁点の入力方法については が P .71 をご覧ください。 


(6 ) [確定]を選んでミ夫定ずる 

を押してち確定できます。 




70 a タイトルの名前を編集する 





















































タイトルさ編集 Y 




渴音 r ば J を入力ずる 


入力でまるタイトルの文字数は 


励 § を 1 訓二「は」，お 5 を 1 回酔「削；造店設達綿でず。 


半湿音！■ぱ J を入力する 


ラま<漢字にを換でまないとまは 


@を 1 回巧ず (= 「は」） 2 i |(^ を 2 回巧ず (= 「は’」） ◄■■►で文節の区切りを変更することで目的のまきに変換できます。 


入力文を一質 


青 字を 押したあとに 


記号 

Q 


を巧すと獨点/半獨点をつけられます。 



かな 

全カナ/半カナ 

ま英数/半英数 

友 

おいラ文おぁぃうぇぉ 

アイウエ オァィゥェォヴ 

1 

か ABC 

0 

かさくけこ 

カキクケ コヵ ヶ 

ABCabc 2 

さ DEF 

© 

さしずせそ 

ヴシスセソ 

DEFdefS 

た削1 

〇 

たちごてと つ 

タチツテトッ 

GHIghi 4 

な JKL 

@ 

なに城ねの 

ナニヌネノ 

JKLjk 旧 

\WNO 

© 

はひふへほ 

八ヒフへホ 

MNOmno 目 

ま PQRS 

まみむめち 

7吾ムメモ 

PQRSpqrs ? ■ は半角英数で入力で 

や TUV 

© 

やゆよ ゃゅょ 

ヤユ3 ャュョ 

— き/よい文子を术し C •いホ 

, UVtuvS ず（〜たず巧数でス十 J ず 

5 WXYZ 

© 

日りるれろ 

ラ U ルレ □ 

WXYZwxyz 9 ると—になります。） 

わをん 

の 

わをんゎゐ累 

ワヲンヮ耳王 

0 

照 

〇 

、。 -?!「」‘ 。 ■ 

、。 - ? !「」。。 ■ 

ヴ 、力、ヶ 、ヮ、耳、王は半 
カナで入力でをません。 

.' ? ! 日 （し/:; . @ # & * % ¥ $ 1 

+ - 二 U 「 1 く >1、 。 一 1' J " U -1 


© 


番組表を使って予約したと 
きに、二力国語放送やステ 
レオ放送などを表す記号(目 
や图など)びタイトル名に 
付くことびあ0ます。番組 
を予約したあと、または録 
画したあとにこれ 5 の記号 
はつけ5れません(ただし、 
キーワードを入力するとさ 
はこれ 5 の記号を入力でさ 
まず:; ^P.36)。 


タイトルの名前を編集する 0 71 


画 


消去と編集 
































@ 名前を変更したいジャンルを選んで決定ずる 

• フ U -] 〜フ U - ]0のみ変更できます。 

一一 •入力できる文字数は半角] 2 ( 全角日)文字です。 


(4 ) ジャンル名を入力ずる 

文字の入力方法は が P .70 をご覧<ださい。 


J 


〇 


〇 


ジャンル名を変更する ジャンル名変更 


為ちる ( HDD ) 


ス ^^ B 

1^1 


3/26は） 2 F ^:00 
フ巧曲 Hit 
— 度 


一 

をジャンル 
^^HDD 

sp 



3/20( 日）午前 7") 

与苗をサンデーフラッ； 
留 

3/20(0) 午前):00 

スべシサルサツカーの 


, 7 ■ I 3/19出 


複田 » R モード 


白い田 KSOOS お ■ 




メニユーを表示ずる ► () 

[ジャンルち変恩を選んで巧定ずる ► (©) 


( S ジャン jUSMj 



L かな I 国い 5 えおちい 5 そお、。 
をカデかさくけこびぞぐげご一 
さしすせそだじずぜぞ？ 
う sea たちつてとだぢづでどつ！ 
jltiauft なにめねの 「 

1!^ はひふへほばびぶべぼ」 
iws まみむめをばびぶべぼ- 
や ゆよ ゃゅょ’ 
5 りるれろわめををんわ’ 
r 宙を 1國 鹽 



ミ 肖去と 編集 if ジャンル変更/ジャンルち変更 j 


タイトルのジャンルを変ちするジャンル変更 fMnB 


も見る （ HDD ) 
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タイトルち an 
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ジャンルを変更したいタイトルを ►r ) 

選ぶ 心 

メニューを表示ずる ► ( 、 

[編集]を選んで巧定ずる ► (©) 

[ジヤンル変更]を選んで決定ずる 
ジャンルを選んでミ夫定ずる 



72 Q タイトルのジャンルを変更する/ジャンル名を変更する^ 




















































































































囚 HDD では複数のタイトルをまとめて消去/保護/保護解除/ジャンル変更できます。 




( l ) メニューを表示ずる 


[複数選択モード]を選んで ► ( © j ) 
決定ずる ^ 


編集したいタイトルを選んで巧定ずる 

• タイトルに固び付きます。 

• 編集したいタイトルをすべて選んだ日 ( J ) に進みます。 

メニユーを表示ずる ► ( +) 

[巧画面べを選んで巧定ずる ► (©) 
メニユーを表示ずる ► ( +) 

編集したいメニユーを選んで決定ずる 

□—括消去： 

選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を 
選んで0を巧してください。 

□-括保護： 

選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に 日び 表 
示されます)。 

□-括保護解除： 

選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の 日 
び消えます)。 

□—括ジャンル変更： 

選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンル 
を選んで兵苗を巧してください。 

□複数選択解除： 

[複数選択モー问を終了します。 


[複数還択モー円では[見る]画面の表示順は変更でさません。まに、[見る]画面のジャンルち変更でさません。 


〔いくつかのタイトルをまとめて編集する 0 /3 


消去と編集 



































































が P .78 

_/ 


ダビングリストを作ぶ/確認ずる が P . 78 


> リストを確定してダビングを開始ずる 


(◎) MY DVD のでをあがり 

• 他の DVD プレーヤーや DVD レコーダーなどで再生したいとさはファイナライズしてください。 が P . 引 
• ダビングび終了してから何を操作しない状態び約2□分続くと自動で電源びオフになります。 

-J 

& 録画か6ダビングまでの流れ I 



_^ヒ 

タイト" 


Iビング邮 D — 〇帅(ビデオモード） 


1 扣I任） さ rass i 白い 6M2005 LP 

2 Ml (を 白し宙 A 旦〇05前 ■ Wl 

3 3/1S{±) 白 U|gA20Q5 が！ お h 


面 


白い曲 isaosgg 

を 2h00m|2.4G| 




©•. 囚 HDD に録画したタイトルを ① DVD にダビングして MY DVD を作ります 


STEP 


録画する 

囚 HDD に番組(タイトル)を録画しまず。 ^ P .30 




~\r 


STEP 

2 


録画したタイトルを編集ずる？しない？ 

録画したタイトルの編集についてはが P .64 をご覧ください。 
もちろん、編集しなくてもダビングできまず。 




STEP 

3 


ダビングずる 




つ 


いくつかのタイトルを 
まとめてダビングしたい。 


自動で CM をカットして 
ダビングしたい。 

(才—卜 C M カットダビング) 


再生中のタイトルを 
そのままダビングしたい。 































































こんなとをは 

► 録画したあとに映像を編集したい。 

► 録画中のま組を録画しなが！5再生したい^ 1 。 が P .58 

» ri 回だけ録画可能」な番組を録画してダビングしたい S 

► 1百:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)を 
そのままの比率で録画したい。 

► 二力国語放送の音芦を切り換え5れるよ5に録画したい。 



VR モードで録画 


使うディスクは… 


録画用の DVD-RW 

繰り返し録画/消去ができます。 




R W 


2 ^ 


R W 



録画用の DVD-R 

一度録画すると消去して 
書さ換えびでさません。 

饭 DVD - R を VR モードで 
録画ずるには、モ使用の 
ディスクを VR モードで 
ネリ期化する必要びありま 
ず。 が P .92 


こんなとをは 

本機で録画したディスクを他の DVD レコーダー 、 DVD 
プレーヤー、力一 DVD 、 または巿版の DVD ビデオを再 
生できる/ くソコンで再生したい。（再生できないプレーヤー 
をありまず。） 



ビデオモードで録画 


使うディスクは… 

録画用の DVD-RW 録画用の DVD-R 


繰り返し録画/消去びできます。 
未使用の ® DVD.RW をセット 
するとお買い上げ時の設定で 
は自動で VR モードに初期化 
されます。® DVD - RW をビデ 
オモードで録画ずるには、ビ 
デオモードで初期化ずる必要 
びあ U まず。 が P .92 

™ RW 


一度録画すると消去して 
書き換えができません。 


R W 


RW M 





フアイナライズするがけ 1 


を 


本機は、 DVD-R DL 、 DVD+RW 、 DVD+R 、 お 
よび DVD-RAM に録画できません。 

「録画用」または 「for Video 」 と記載されてい 
る® DVD-RARW をお使いください。 

未使用の〇 DVD-R は VR モードで初期化しない 
と自動でビデオモードで録画されます。一度ビ 
デオモードで録画したの DVD-R は VR モードで 
お]期化でさません。 

1下記のディスクをお使いください。 

一 Ve 「. l . l /2 x の® DVD-RW 
一 Ver.l .2/4 x 0® DVD-RW 
2 CPRM 対応の® DVD-R/-RW にダビング U ストを 
作成してダビングしてください。: ^ P .78 


DVD - RW の Ver . l . 2ディスクをおほいになるとまのごを意 


DVD-RW Ver . l .2 ディスクをすでに発売さ DVD-RW Ver.l. 2 ディスクに非対応の 


パイオニア製 DVD レコーダー 


れてし、る DVD レコーダーや DVD / CD ライ 
ターにセットずると、ディスクテーブルび出 
てさてしまラことびあります。 DVD-RW 
ディスクを本磯！;(がの DVD 記録機器でわお 
使いになるとさは、 Ver .1.1 をお使いくださ 
い。 

本機でフアイナライズしてから再生して 
ください。 VR モード/ビデオモード共に 
フアイナライズしないと再をで走ないこ 
とがあります。 ^ P .51 ：^ P .93 
^4「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは再生できません。 

《5に PRM 情報び正しく読めません。]と表示されますび、再生に支障はありません。 


型番 1 

録画 

再生 

DVR-1000/DVR-2000 

DVR-3000 

X 


DVR-7000 

X 

r 345 

DVR - 已已 / DVR-77H 

DVR-99H/DVR-310 

DVR- 日 10H/DVR- 已 1 日 H 

DVR-610H/DVR-710H 

X 

〇※3 



録画するディスクと記録方式を選ぶ Q 75 


録画か 5 ダビングまでの流れ/録画ずるディスクと記録方式を選ぶ 





タピンク 











































:ワンタッチダビング 再生中の夕仆ルをダビングす3 


再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。 

フアイナライス済みの ① DVD - R /- RW ( Video ) か 5固 HDD にダビングずるとさちワンタッチダビングでダビングしまず。 
n 回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。ダビングリストを作成してダビングしてください。 
が P .78 




ワンタツチダビングを始める 

囚 HD い ① DVD 

必ず高までダビングされます。タイトルの再をは継続されます。 

な) DV い 囚 HDD 

必ず等までダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻つ 
て、再生しなびらダビングします。 


ダビングを中止する ダビング中の巧態を確認する 


ワンタッチダビング 

g を1秒に(上押す 


ダビング中に 


画面表71^ 

n を巧す 


ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコピーされま 
せん(ダビング先のタイト j レは消去されますび、ダビング元の夕 
イトルは残ります)。® DVD - R では巧量び減り、元には戻りませ 
ん。 




© 

固 HDD から饭 DVD - R /- RW ( Video ) にダビングしたときは、編集位置び 1 秒 L リ内でずれることびあります。 


a ワンタッチダビング I 





































[見る]画面か6ワンタッチダビジグを始める 


をちる （ HDO ) "タイトル 



3度6吐）午を6:00 見本テレピ SP 口 


i 

フロが網 S ぉ 


4タイトル 

巧しい巧 

をジャンル 

曲 2h00m(4.7G) 


9J 13度 0( 日）午前7:00 テレビち日 SP 

r ^ A 早ちをヴンデ—フラッシュ 
lniliJfl 囲 1h00m 口.4か 

3/20( 日）午前0:00 PBS SP 

スペシャルウジカ- DX 

围 1h00m 口. 4G) 

^^HDD 

SP 

巧 ■ 

7 3；19(±)午をか00 ニジテレビ SP 

与^^^を白い结唐2005が B 
(L— ぶ’. A 让 2h00m(4.7G) 




[見る]画面でダビングしたい ► 
タイトルを選ぶ 



ワンタッチダビングを始める ► ろ t 


才ート CM カツ トダビジグ 自動で CM をヵットし て斷 DD ►政 DVD にダビングする 


録画したタイトルの音声びモノラルまたは二力国語のとき、自動で CM (ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。 

( J ) ダビングしたいタイトルを再生ずる 

( 2 ) [才ート]を選ぶ ► 矿吗を2砂な上巧ず 

• [オート]を還べないことびあります。詳しくは が P .54 をご覧ください。 

• しば日く再生してダビングしたい部分びとばされるとさは、正常にダビングでさません。ダビング 
を中止してください。 

X ワンタッチダビング_ . 

@ 〇を巧ず 

テレビ画面に慶示中もう一度[ワンタッチダビング]を巧すと CM カットダビングを開始します。]と表 
示されますに M をカットする前と CM をカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。 

(?) 才ート CM カットダビングを始める ► でパ 

CM び多少残ることびあります。 




DVD のな 量び 足 0 ないとを 


ダビングリストを作成してダビングして<ださい。 

P .78 DVD 残量が足りないときは自動で録画 
モードを変更します媽量によってはダビングでを 
ないことびあります。 


〔 ワンタッチダビング 































いくつかのタイトルを選んでダビングずる 




①ダビング先のディスクをセツトずる 
I 備 感 ホームメニユーか5[ダビング]を 選んで© を巧ず 

セツトしたディスクの記録ち式にあわせてダビングします。記録ち式についてはが P .75 をご覧ください。 

V_ _ _ _ J 



タイトル1を選んで ► 

決定ずる 

タイトルの色び変わります。 

高速でダビングでさるタイトルは録画モードび[高速]でダビ 
ング U ストに追加されます。それ LU 外のタイトルは等速(例： 
EP で録画されたタイトル^忙巧)でダビングリストに追加 
されます。 

続けてタイトル3と5を選んでミ夫定ずる 

ちのメニユーに力ーソルを ► 

移動ずる 

[巧画面へ]を選んで決定ずる 
[巧画面へ]を選んでミ夫定ずる 

•タイトル名のち側にダビングするときの録画モードび表示 
されます(ただし、自動で録画モードを変更したとさは表 
示されません)。 

• 録画モードび[高速]のときは图び表示されます。 




ダビジグリストび消去される爱件 


-ダビングび終了したとさ 
. ダビング画面を終了したとき 


78 任 いくつかのタイトルを選んでダビングする) 
























































































[ダビング開胤を選んで決定ずる 

ダビングび始まります。ダビング1」ストに録画モードび[高速]のタイト 
ルとそれし U 外のタイトルび混在するとをは録画モード[等速(混在)]と表 
示されます。博连應在)]ダビング中はタイマー予約録画は実行されませ 
ん。また、他の操作ちでさません。 



ディスクち入力： 

ディスクに名前を付け5れまず。^ P .92 
フアイナライズ： 

固 HDD 占、 5® DVD - R/-RW (邮 leo ) にダビングするときのみ、ダビングしたあとに続け 
てディスクをファイナライブするか逞びます。; が P .51 予約録画やその化の録画と 
重なるとさはフアイナライズでさないことびあります。 


■4 ダビングを中止する 

つンタッチダビング 

广^ を1秒む上巧す 


^ • ® DVD から囚 HDD にダビング U ストを使ってダビングすることはできません。 

「ワンタッチダビング」: が P .76 でダビングしてください。 

• 囚 HDD からの DW )- R /- RW ( Video ) に高まダビングしたときは、才 U ジナルの映像と 
実際にダビングされた映像で編集位置び 1 秒];(内でずれることびあります。 


いくつかのタイトルを還んでダビングずる 0 


ダビング 


9 






























ダビングについてのミ主意 




高速ダビング 


データコピーす ることでダビングしまず。 

-データコピーな ので画質や音質び努化しません。 

-録画モードは変更できません。 

-所要時間は下記の表をご覧ください。 

. ダビング中に固 HDD の再を/録画びできます(ただし、所要時間は表 
示される時間よりもをか長くなります)。また、ダビングび終わったあ 
とカウンター表示の時間び正しく表示されないことびあります。 


高速ダビング所要時間 


ディスクの 
種巧 

® DVD-R 

Ver .2.0 

®DVD-RW 

Ver .1.0 

Ver .1.1 

®DVD-RW 

V が. 1.1 似 

®DVD-R 

Ver .2 .日/ 4 x 

Ver .2.0/16 x 

Ver .2.1/16 x 

@DVD-RW 

Ver .1.2/4 x 

®DVD-R 

Ver .2.0/8 x 

Ver .2.1/8 x 

XP 

約已〇分 

約30分 

約]已分 

約8分 

SP 

約 30 分 

約]已分 

約 7 .已分 

約4分 

LP 

約1已分 

約7.已分 

約4分 

約2分 

EP 

約10分 

約已分 

約2.已分 

約].2已分 

SLP 

約7.已分 

約4分 

約2分 

約].1分 

SEP 

約巨分 

約3分 

約].已分 

約]分 


-上記の表は、 1 時間のタイトルを固 HDD か 5®DVD にダビングずる 
とさの目までず。 

-1目倍速記録対応の® DVD-R は最高4倍速でダビングします。 

. 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成ずるために 
条件によってはもラ少々時間がかかりまず。 

-ディスクの状態によっ口ま、8/4/2倍速記録対応ディスクでも速度を 
落としてダビングしまず。たとえば8倍速記録対応のディスクでも4 
倍速でダビングずることびあ0ます。 

-未使用ディスクを他の DVD レコーダーで初期化したときは、1倍速 
でのダビングになることびあ0ます。 


動作確認巧みの8倍ま記録が応 DVD - R ディスク 
( Ver . 2.0 /8 x 、 Ver .2.1/8 x ) のメーカー 


□ SONY 株式会社 □ 太陽誘電株式妄社 ( That ’ s ) 

□富±フィルム株式妄社 ( FUJIFILM ) □ : E 菱化学メディア株式妄社 

( MITSUBISHI ) 

□ 曰本ビクター ( JVC ) □ TDK 株式妄社 

□ RITEK Corporation □ 日立マクセル株式尝社 ( maxell ) 

(200 日年7月現在） 

• 上記メーカーにおいても8倍速記録未対応のディスクがありまず。ご使用ず 
るディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。 

• 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業び終了しておりません。 


等速ダビジグ 


再生しなび5録画ずることでダビングします。 

-[画質設定] 巧" P.84 および[オーディオ DRC ] 项^ P.85 の設定は反映さ 
れません。 

-所要時間は再生時間と同じです。 

-ダビング元よ0高画質/高音質の録画モードを選んでち、画質/音質 
は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりち高画質で 
ダビングでさます。 

. ダビング中はタイマー予約録画び実行されません。 

. ダビング中に他の操作はでさません。 


ワンタッチダビングでまないとま 


〇…ワンタッチダビングでさます。 

X …ワンタッチダビングでさません(ダビングリストを作成してダビング 
することはでをます)。 


ダビング巧のディスク 

DVD-R/-RW 

(VR) 

DVD-R/-RW 

(Video) 

映像の種類 

「1回だけ録画可能」な映像 

X 

X 别 

[ LP ]、[ EP ]、[ SLP ]、 に EP ] で録画した1目:日(ワイ 
ド)の映像 

〇 

X 

1目:9(ワイド)と4:3の映儘が混在したタイトル 

〇 

X 

二力国語放送び録画されているタイトル 

〇 

X 

上記がの録画可能な映儘 

〇 

〇 


n 回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。 


ダビングでまないとさ 


固 HDD か 6 ① m/D にダビングでまないとき - • 

-① DVD の残量び足りない 
• 饭 DVD のタイトル数びすでに99になっている 
• 録画でをない® DVD びセツトされている 
-① DVD に録画中（囚 HDD に録画中は高连ダビングびできます） 

• 2秒未満のタイトル 

® DVD か 5 因 HDD にダビングできないとま - • 

• 固 HDD の残量びない拒りないときはできる限り録画します） 

• 固 HDD のタイトル数びすでに日99になっている 
-他機器で作成した® DVD 屏を中に < PLAY > と本体表お窓に表示され 
るタイトルなど） 

-1吕時間を超えるタイトル 

• 2秒未満のタイトル 


80 a ダビングについての注意 I 






















DVD か 6|^ HDD にダビジグするとをの制旧 


• ®DVD-R/-RW(VR) のプレイ U ストのタイトルをダビングできます。 

-ダビングび始まってか512時間経過したときは、ダビングが自動で停止します。 
-「1回だけ録画可能」な映條を含むタイトルではワンタッチダビングは 
開始されますび、「1回だけ録画可能」な映條の部分は録画されません。 
上記(がにわ、他の DVD レコーダーで録画したタイトルをダビングでき 
ないことびあります。 


n 回だけ録画可能 J な映像を含むタイトルを 
ダビングするとをの制お 


囚 HDD か 6 ® DVD にダビングするとき 

• CPRM 対応の ® DVD-R/-RW(VR) にのみダビングできまず。 

• ダビングしたタイトルは囚 HDD かな肖まされます。このため、タイト 
ルび保護されているとさはダビングび実行できません。 

• 同じタイトルは2回 JiLh ダビング U ストに追加できません。 


® DVD か 6 因 HDD にダビングずるとま 

饭 DVD か 6 因 HDD にはダビングでをません。 


ダビジグ！ J ストでダビングするとまの 
ディスクの記録方式による SOP 良 


ダビングしたとをのチャプターマーク(区切 D ) について 


〇…コピーされます。 

X …コピーされません。 


〇…ダビングでさます。 X …ダビングでさません。 


ダビング巧のディスク 

DVD-R/-RW 

DVD-R/-RW 

(Video) 

映 おの種な 

(VR) 

n 回だけ録画可能」な映像 

〇※2 

X 

[ LP ]、[ EP ]、[ SLP ]、 EEP ] で録画した1目:9(ワイ 
ド)の映像 

〇 

〇※ 3 

1目:9(ワイド)と4:3の映像び混在したタイトル 

〇 

〇※4 

二力国語放送び録画されているタイトル 

〇 

〇※5 

上記政がの録画可能な映像 

〇 

〇 


《2 CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。 

《3 4 : 3の映像として等速でダビングされます。 

[ SP ][ XP ] で録画した二力国語放さではないタイトルをダビング IJ ストに 
追加ずると、映像の横と縦の比率の変化点でタイトルび分割されます。 
**5等速でダビングされまず(どち5か一ち®音声しかダビングできまはん)。 

• 因 HDD に録画したタイトルを① DVD-R/-RWO/ideo) に高まダビングすると 
チヤプターマークやその他の編集位置びをみずれることびありまず。 


ダビングの 

方法 

ダビジク先 

ダビング 

速度 

チヤブターマーク 
のコピー 

ワンタッチ 

ダビング 

因 HDD ► ① DVD 

高速 

のみ 

〇 


固 HDD ► ① DVD-R/-RW(VR) 

高速 

〇 

ダビング 

等速 

〇※ 6 

U スト 

因 HDD ► ① lEfRW 

高速 

〇 


等速 

X 别 


*6 編集箇所びをいとコピーされる位置のずれび大さ< なります。 

*7 10分間隔でチャプターマークび入0まず。[オートチャプター(ビデ 
オリ 巧 P.88 の設定でチャプターマークび入る間隔を設定でをます。 
• 1秒じ(内の間隔のチャプターマークはコピーされないことびありまず。 
•チャプターマークのコピーされる位置は多少、ずれることびあ0ます。 

• の DVD か5囚 HDD にダビングしたとさち、チャプターマークはコピー 
されます(コピーされる位置びをかずれます。編集箇所びをいとずれび 
大きくなります)。 


ダビングしたとさの 
タイト J レちやナビマークにごいて 


-タイトル名やナビマークちコピーされます。ただし、 ファ イナライズ 
済みの饭 DVD-R/-RW(Video) から 因 HDD にダビングしたときは〕ピー 
されません。 

• 饭 DVD-R/-RW(Video) にダビングしたときのタイトル名は半ち40(全角 
20) 义きまでコピーされます。 

• ® DVD には、曰、因、または◊などの文字びコピーされません。 

• 因 HDD に番組表から番組名を取得して録画したタイトルを④ DVD に 
ダビングしたとさは、タイトルの末尾に [ GG ] び付いて記録されます 
(タイトル名を編集したとさを除く)。 

• ナビ マークの コピーされる位置はを少、ずれることびあ0ます。 


ダ 

ビ 

ン 

グ 


1^' ビングについてのを意 0 81 
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ホームメニユーを表巧ずる 



み 本 》19 S I 


ちがをわだ 
なびきくナビ 
セットアツブナビ 


>午餐00:叫 
►オン 
►柏巧 


护司または卡でちの項目 
にカーソルが移動する。 


[り [ i ] で技定する項目を a び、 

[—] または凤苗を巧してください。 


龟;が-■: 


HD 


I 国视了 


① 簡単な操作および選択している頂目の内容説明 

② HDD / DVD の動作状態 

③ 本体設定画面で主に使ラリモコンのボタン 


本機では、画面表況こ NEC のフォント [Font Avenue *」 を使用し 
ています。 

《 Font Avenue は NEC の登録商標です。 



ィ 5) 丄で力ーソルび上下に 
移動する。 


■4 ホームメニユーを按了する 


を押す 




再生中などに設定でをない頃目 


変更できない項目は灰色で表示されます。また、本磯の状態によって 
選べる項目び異なります。 

何も操作しない状態で約2日分び経過すると、自動で設定画面び終了 
します。すでに決定ボタンを巧して設定した項目は有効にな0ます。 


〇 

© 

戻る 

〇 


項目を選ぶまたは 
カーソル をち動する 


頃目を巧定する 


つ前の画面に房る 


本巧設定 


ディスク設定 


時計やチャンネルなど本体に関する設定を変更します。 
が P .83 



初期化やファイナライズなどディスクに関する設定を 
しまず。 が P .92 



82 a 設定を変更する) 










































































応用設定 


設定を変更ずる/本体設定 


9 ま組表ま信感度 ■通常 

番組表を受信するとさの感度を切り換えます。受 □高い 
信び不ま定なとさのみ[高い]に設定します。 


■ インターレース： 

プ□グレッシブ映像信号に対応していないテレビまた 
はプ□ジ王クターのとさに選びます。 

□ プ □ グレッシブ： 

プ□グレッシブ映像信号に対応しているテレビまたは 
プ□ジェクターのとさに還びます。 

_ J 


〇 コンポーネジト出力 

D1/D2 映像出力端子か b 出力される映像信号を 
切り換えます。 

プ□グレッシブ映像信号に対応してしげよいテレビと 
接続しているとき口□グレッシスに設定すると映像 
び映6なくな D ます。このよ5なとをは、本体の ■ 
停止ボタンを巧しなびら♦録画ボタンを巧して<だ 
さい。[インターレー刀に切 D 換えられます。 


チ 

ユ 


〇 個別チヤンネル設定 

が P . 卵 

〇 ガイドチヤンネル設定 

贯 P . 郎 


〇 ま組表設定 

番組表を取得するチャンネルと時刻を設定しま 
す。通常は本機び自動で取得しますので設定する 
必要はありません。ホスト局の都合によって変更 
びあったとさのみ手動で設定します(間違って設定 
すると番組表び使えなくなることびあります)。 


■自動 

□手動 

^ [手動]に設定したあとにま組表を受信すると 
W [自甄に戻ります。 


19 〇1 

I . 本保設定旨ホ/かナ -/ 麵力/献力/旨誦 / S 隨關を/がシ3ン 


メニュー設定項 S 


設定内容 


■ はお買い上げ時の設定でず。 


昼 

本 


9 時計合わせ 


[西凰一[月]一[日]一[閒一[分]一[ジャストク□ック 
チャンネル]の順に設定します。©を巧すと時計び動 
作します。「ジャストク□ック」についてはが P .23 を 
ご覧ください。 


〇 気び宝くナビ設定 

各種情報や操作ガイド画面を自動で表示ずる、ま 
たは自動で表示しないを設定します。 

固 HDD の残量が少ないとを 


で 


録画モード rspj で録画で去る時間び 
巳時間を切りました。 

HDD のタイトルを DVD へダビング • 
消去ずることをお動めしまず。 


■ オン： 自動で表示します。 

□ オフ： 自動で表示しません。 


に4 [オスに設定しても画面も下に□び表示され 
グ ているときは、で T 娜して各種情報や操作ガ 
イド画面を参照できます。 


〇 セットアップナビ 


本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。 

が P .22 


〇 自動チヤンネル設定 


□ オートスキャンが P . 扣 
□ -括チャンネル設定が P . 扣 


映像出力 


応用設定 




本体設定（基本/チューナー/映儘出力) B 83 

































■ ステレオ： 

左ちの スピーカーから 音声を出力します。 

□ 二力国語： 

主音声と副音声を切り換えて出力します。 


〇 二力国語時記録音声 ■ 主音声： 主音声のみを記録します。 

二力国語放送を録画するときの音声を還びます。 □ 副音声： 副音声のみを記録します。 

^ 下記のとさは二力国語の主音声と副音声を同 
一 時に記録できません。記録する音声をあらか 
じめ還んでください。 

-録画先び DVD での DVD - R /- RW ( Video ) £|' 

セツトされているとさ 

- ® m / D - R /- RW ( Vid 的）に二力国語放送のタイ 

トルをダビングずるとを 

_ J 


〇 外部音声 

本機の入力！〜2端テに接続した外部機器の入 
力音声を還びます 

が 、 >外部機器から二力国語放ちなどの二重音声 
W (主音声/畐暗声)の隱を録画ずるときは、 
必ず[二力国語]を選んでください。[ステレ 
才]を選んでいると再生したときに2つの音 
声(主音声/副音声)び重なって聞こえます。 
• に力国罰に設定して外部機器からの映像 
を録画するとさは[二力国語時記録音声] 
が 下記 の設定び必要なことびあります。 


S 本体設定（映像出力/音声入力 ） I 


〇 画質設定 ■テレビに RT ) 

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質 普通のテレビと接続しているとさに選びます。 

をお好みに調整でをます。 □ PDP 

フラズマテレビと接続しているとさに選びます。 

□ プ□フェツシヨナル 

映像信号処理を抑えた設定です。プ□用モニターと接 
続しているときに還びます。 


〇 ピュアシネ7 

プ□グレッシブスキャン回路の動作をフィ J しム素材 
に最適な設定にします。通常は[自動1 ] に設定しま 
すび、映像び不自然なときは[自動2]、[オン]、また 
は[オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマ 
モード』 取 P.112 もあわせてご覧ください。 

が [コンポーネント出力]び[プ□グレッシブ]に 
W 設定されているとさのみ設定でをます。 


■自動 1 
□ 自動2 
□ オン 
□ オフ 


メニ:!一 _設定項目_設定内容_■胃は お買い上げ時の設定でず。 

1 〇 S 映像出力 nsi : 

S 映像端テから出力される映像信号を切り換えま 1己:9の映像びテレビに送られたとを、テレビの画面 

す。 び自動でフルモードに切り換わります。 

■ S 2 : 

S 1 の機能に加えて、4:3レターボックスの映像びテレ 
ビに送られたとさ、テレビの画面び自動でズームモー 
ドに切り換わります。 


音声入力 

_ J 


映像出力 


























o Dolby Digital 出力 

デジタル接続している AV アンプびドルビーデジ 
タル音声に対応していないときは [Dolby Digital 
- PCM ] を還びます。 


■ Dolby Digital : 

ドルビーデジタル信号を出力しまず。 

□ Dolby Digital - PCM : 

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して 
出力します。 


〇 DTS 出力 

デジタル接続している AV アンプび DTS 音声に巧 
応していないときは[オフ]を選びます。 


■ オン： 

DTS 信号を出力します。 

□ オフ： 

DTS 信号を出力しません。ただし 、 DTS CD では、常 
に DTS 信号び出力されます。 

DTS に対応していないアンプに接続していると 
きに[オン]を逞ぶと異音び出ることびあります。 
このとさ、スピーカーを破損したり耳に悪該響 
を及ぼす恐れびありまず。 DTS に対応していな 
いアンプに接続ずるとさは必ず[オフ]を還んで 
<ださい。 


〇 96 kHz PCM 出力 

デジタル接続している AV アンプび 96 kHz リニ 
ア PCM 音声に対応しているときは [96 kHz ] を選 
びます。 


■ 9 巨 kHz 一 48kHz : 

9日 kHz の信号を 48 kHz に変換して出力します。 

□ 96kHz : 

9日 kHz の信号を出力します。 


〇 MPEG 出力 

デジタル接続している AV アンプび MPEG 音声に 
対応しているとさは [ MPEG ] を選びます。 


□ MPEG : 

MPEG 音声を出力します。 

■ MPEG-PCM : 

MPEG 音声信号を U ニア PCM 信号に変換して出力 
します。 


〇 入力1音声レベル ー6 d 曰〜+曰 dB 口 d 曰ごと)の節囲で調整できます(お 

人力2音青レベル 買い上げ時： 〇祀)。ただし、受信しているテレビ番組 

本機の入力 （1 〜 2) 端テに接続した外部機器か b から入力される音声のレベルは調整でをません。 

入力される音声のレベルを調整します。 


〇 才ーデイオ DRC ■オフ 

才ーディオ DRC (ダイナミックレンジコント□一 □ル 

ル)には、大さい音をルさく、ルさい音を大をく □ r+n 

して再生する効果びあります。たとえば、映画の □ g 大 

セ U フなどび聞さづらいとさや深夜に映画を見 
るようなとさに変更します。 


^ J 

I 本体設定（音亩入力/音声出力） 0 


^ • 才ーデイオ DRC は® DVD の 
W ドルビーデジタル音靑にのみ 
働さます。 

• ディスクによって効果びルさ 
いことびあります。 


〇 デジタル出力 

同軸デジタル音声出力端テから音声を出力する、 
または出力しないを設定します。 


■ オン： 

音声を出力します。 

□ オフ： 

音声を出力しません。下記の[音声出力]の設定びすべて 
変更できなくなりますけーデイオ DRC の設定を除く)。 



にユ -設定項目 設定内容 ■はお 買い上げ時の設定でず。 


音声出力 


音青入力 






















設定項目 

設定内容 ■ はお買い上げ時の設定でず。 

9 音黃 S 函 

0 DVD-Video の音声言語を変更します。 

ディスクによっては還んだ言語に変更されないこ 
とびあります。 

■ 日本語 
□英語 
□ その他が P . 打 

9 锦言語 

0 DVD-Video の字幕言語を変更します。 

ディスクによっては還んだ言語に変更されないこ 
とびあります。 

■ 曰本語 
□英語 
□ その他が P . 87 

〇 自動己語設定 

0 DVD-Video の音声や字幕を自動で還びます。 

■ オン： 

[音声言語]と[字幕言語]で選んでいる言語び同じで、さ 
らに阵幕表況び[オン]のとき有効となります。たとえ 
ば[日本罰を選んだときは、一般の洋画® DVD-Video で 
は、音声び才 U ジナル言語、字幕び日本語になります。 
また、邦画① DVD-Video では、音声び日本語、字幕び 
オフになります。 

□ オフ： 

音声び障声言副、字幕び序幕言語]で選んでし)る言語 
になります。 

9 DVD メーユ ー5 語 

の DVD-Video のディスクメニューに表示する言語 
を変更します。 

ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ 
とびあ0ます。 

■ 字幕言語に連動： 

[字幕言語]で選んでいる言語でディスクメニューを表 
TIX します0 

□ 曰本語： 

日本語でディスク;>< ニューを表示します。 

□英語： 

英語でディスクメニューを表示します。 

□ その他： 贯 P .87 

9 字幕表示 

® DVD-Video の字幕を表示する、または表示しな 
いを設定します。 

■ オン： 

字幕を表示します。 

□ オフ： 

字幕を表示しません。ただし、 ® DVD-Video の中には強 
制的に字幕を表示するディスクちありまず。 

□ アシス ト 字幕： 

アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕が 
ディスクに収録されてし)ないときは表示されません。 


^ アシスト字幕とは 

耳の不自由な方のために場面の状況などを説明 
する字幕でず。 


86 a 本体設定（言語 ） I 




























—ド表 


言語名 ( 言語コード)，番号 

Japanese り a), 1001 

Catalan (ca), 0301 

Hebrew (iw), 0923 

Occitan (oc), 1503 

Tajik (tg), 2007 

English (en), 0514 

Corsican (co), 0315 

Yiddish (ji), 1009 

Oromo (om), 1513 

Thai (th), 2008 

French (fr), 0618 

Czech (cs), 0319 

Javanese (jw), 1023 

Oriya (or), 1518 

Tigrinya (ti), 2009 

German (de), 0405 

Welsh (cy), 0325 

Georgian (ka), 1101 

Panjabi (pa), 1601 

Turkmen け k), 2011 

Italian (it), 0920 

Danish (da), 0401 

Kazakh (kk), 1111 

Polish (pi), 1612 

Tagalog (tl), 2012 

Spanish (es), 0519 

Bhutan! (dz), 0426 

Greenlandic (kl), 1112 

Pashto, Pushto (ps), 1619 

Setswana (tn), 2014 

Chinese (zh), 2608 

Esperanto (eo), 0515 

Cambodian (km), 1113 

Quechua (qu), 1721 

Tonga (to), 2015 

Dutch (nl), 1412 

Estonian (et), 0520 

Kannada (kn), 1114 

Rhaeto-Romance (rm), 1813 

Turkish (tr), 2018 

Portuguese (pt), 1620 

Basque (eu), 0521 

Kashmiri (ks), 1119 

Kirundi (rn), 1814 

Tsonga (ts), 2019 

Swedish (sv), 1922 

Persian (fa), 0601 

Kurdish (ku), 1121 

Romanian (の)， 1815 

Tatar (tt), 2020 

Russian (ru), 1821 

Finnish (fi), 0609 

Kirghiz (ky), 1125 

Kinyarwanda (rw), 1823 

Twi け w), 2023 

Korean (ko), 1115 

Fiji (fj), 0610 

Latin (la), 1201 

Sanskrit (sa), 1901 

Ukrainian (uk), 2111 

Greek (el), 0512 

Faroese (fo), 061 已 

Lingala (In), 1214 

Sindhi (sd), 1904 

Urdu (ur), 2118 

Afar (aa), 0101 

Frisian (fy), 0625 

Laothian do), 1215 

Sangho (sg), 1907 

Uzbek (uz), 2126 

Abkhazian (ab), 0102 

Irish (ga), 0701 

Lithuanian (It), 1220 

Serbo-Croatian (sh), 1908 

Vietnamese (vi), 2209 

Afrikaans (af), 0106 

Scots-Gaelic (gd), 0704 

Latvian (Iv), 1222 

Sinhalese (si), 1909 

Volapuk ( VO ), 2215 

Amharic (am), 0113 

Galician (gl), 0712 

Malagasy (mg), 1307 

Slovak (sk), 1911 

Wolof (wo), 2315 

Arabic (ar), 0118 

Guarani (gn), 0714 

Maori (mi), 1309 

Slovenian (si), 1912 

Xhosa (xh), 2408 

Assamese (as), 0119 

Gujarati (gu), 0721 

Macedonian (mk), 1311 

Samoan (sm), 1913 

Yoruba (yo), 2515 

Aymara (ay), 0125 

Hausa (ha), 0801 

Malayalam (ml), 1312 

Shona (sn), 1914 

Zulu (zu), 2621 

Azerba 柏 ni (az), 0126 

Hindi (hi), 0809 

Mongolian (mn), 1314 

Somali (so),191 已 


Bashkir (ba), 0201 

Croatian (hr), 0818 

Moldavian (mo), 1315 

Albanian (sq), 1917 


Byelorussian (be), 0205 

Hungarian (huh 0821 

Marathi (mr), 1318 

Serbian (sr), 1918 


Bulgarian (bg), 0207 

Armenian (hyh 0825 

Malay (ms), 1319 

Siswati (ss), 1919 


Bihari (bh), 0208 

Interlingua (ia), 0901 

Maltese (mt), 1320 

Sesotho (st), 1920 


Bislama (bi), 0209 

Interlingue (ie), 0905 

Burmese (my), 1325 

Sundanese (su), 1921 


Bengali (bn), 0214 

Inupiak (ik), 0911 

Nauru (na), 1401 

Swahili (sw), 1923 


Tibetan {bo}, 0215 

Indonesian (in), 0914 

Nepali (ne), 1405 

Tamil (ta), 2001 


Breton (br), 0218 

Icelandic (is), 0919 

Norwegian (no), 1415 

Telugu (te), 2005 



V 


[その他]を選んだとを(言語を設定する） 


13 日言語の中から言語を還ぶことびでさます。 が 下記 

( T ) [その他]を選んで巧定する 


轉本体設定 


w ▲ 

昼本 

チューナー 

映像出力 

音舌 
字幕 
自動 

DVD メ ニコ 

言語 

.一言語 

< 

曰本語 

► 

音南入力 

叫む 

1ま号 

1 1 

D 0 i 1 


音青出力 

言語 

録画 

再生 

▼ 

字易 






(2) [言語]を選んで巧定する 




ま号で言語を遇ぶ 

数字ボタン(涵)一漫 )） でを号を入力して阔を巧ず 


応巧設定 


本体設定（言語)^ B 87 



















r 

メニユー設定項目 設定内容 ■ はお買い上げ時の設定でず。 


録 

画 


9 録画モード 

ち記の目段階から選べます。 


が* - [ EP ] と [ LP ] の境界で音質び変わります。 

. VBR (可変ビットレ-卜)制御*で録画されるため、 
映像によつて録画時間び変わります。録画時間は 
目安としてお考えくださし、。 

》 Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分 
や色の移0変わ0の激しいところなどの複雑な映 
儘には符号量を多く割り当て、逆の場合にはかな 
く割り当てるというようにビットレート(一定時 
間に転送する符号量)を可変で制御することです。 


1 

1 0DVD-R/-RW(VR) 


固 HDD 

®DVD-R/-RW(Video) 

解像度 

録画時間 


録画時間 

解像度 


600 分 

SEP 

目00 分 


352 X 240 

480 分 

SLP 

480 分 

352 X 240 


：360 分 

EP 

360 分 


352 X 480 

240 分 

LP 

240 分 

352 X 480 

720 X 480 

120 分 

SP 

120 分 

720 X 480 


61 分 

XP 

61 分 



-録画時間は 12 cm 片面未使用ディスクの容量を 4.7 GB 
として算出した場合の目安です。 

• 画質び大さく変わる録画モードの境界を線で示していま 
す。 

-お買い上げ時は [ SP ] に設定されています。 


〇 ナビマーク 

[見る]画面に表示するナビ画面(タイトルのル画 
面)の取り込み位置を変更します。ナビ画面をお好 
みの場面に変更することちでさます。 が P .56 

■ 0 秒： 

録画を始めたとさの映像を[見る]画面に表术します。 

□ 30 秒： 

録画を始めてか b 30 秒後の映像を[見る]画面に表术 
します。 

□ 3 分： 

録画を始めてから 3 分後の映像を[見る]画面に表术 
します。 

© 才ートチヤプタ ー( HDD / VR ) 

固 HDD ① DVD - R /- RW ( VR ) 

ま組の音声(モノラル/ステレオ/二力国語)の切り 
換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャ 
プターマーク)び入ります。 が P .64 

■ オン： 

音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りび入 
ります。区切りは多少ずれることびあります。ステレ 
才放送の番組では CM 部分に区切りは入りません。 

□ オフ： 

タイトルに区切りび入りません。 

〇 才ートチヤプター(ビデオ） ® DVD - R /- RW ( Video ) 

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)び入 
る間隔を設定しまず。区切りび入る時間は目まで 
す。設定した時間と多少ずれることびあります。 
高速ダビングしたとさは 固 HDD の任意の位置に入 
れた区切りびコピーされます。詳しくは が P .81 
をご覧ください。 

□区切 0 なし： 区切りび入りません。 

■ 10 分： 約] 0 分ごとに区切りび入ります。 

□ 1 日分： 約 1 已分ごとに区切りび入ります。 

〇 DVD - RW 自動初胤ヒ 

未使用の饭 DVD - RW をセツトしたとさに自動で巧 
期化するモードを還びます。 

■ VR モード： VR モードで初期化します。 

□ ビデオモード： ビデオモードで初期化します。 


J 


88 a 本体設定（録画 ） I 































メニュー設定項 g 


設定内容 


■ はお買い上げ時の設定でず。 


窒 


〇 テレビ画面サイズ 

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の 
比率 (アスぺク ト比)を設定します。 


お使いのテレビが 
従来サイズのとさ 


お使いのテレビが 
16 : 9 のとを 



本機の設定 


4:3 

( レターボックス ) 


4:3 
( パンスキャン ) 


映像の 本機の 

見えかた 設定 

16:9の映憬 


4:3の映像 




16:9の映像 


16 :日 


4:3の映像 




テレビ 
の設定 


フル 


ノー マル 


映像の 
見えかた 


16:9の映懷 


4:3の映慑 

m 


■ 4:3 ( レター ボックス）： 

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレ 
夕ーボックス方式晒面の上下に黒い帯を入れて、4:3 
の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとさに 
還びます。 

□ 4:3 ( バンスキヤン）： 

従来サイズのテレビと接続して、 ] 6:9の映像をパン 
スキャン方式 (16:9 の映像の左ちをカットして4:3の 
画面全体に映し出すち式)で見たいとさに選びます。 

□ 1氏9 : 

ワイド (16:9) テレビと接続したときに選びます。 


〇 シームレス再を 囚 HDD 0 DVD - R /- RW ( VR ) 


^ 編集内容によっては[シームレス再生]しない 
一 ことびあります。 


□ オン： 

編集作業な どででさた 映像のつなぎ目を滑らかに再生 
します。ただし、映像のつなぎ目び多少ずれることび 
あります。また、音声びとざれることびあります。 

■ オフ： 

映像のつなぎ目で一瞬再生び一時停止したよラに見え 
ますび、映像のつなぎ目はずれません。 


応用設定 
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設定項目 


設定内容 


はお買い上げ時の設定でず。 


〇 巧聴制限④ DVD-Video 

量カシーンなどを含む① DVD-Video には、視聴制限 
のレベルを設けたをのびあります(ディスクのジャ 
ケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを 
ディスクのレベルよりルさく設定しておくと、これ 
らのディスクの視聴を制限でさます。 


□ 暗証番号登録 

すでに暗証番号び登録されているときは[暗証番号変 
更]び表示されます。 

数字ボタン （ ) で入力して房毒を巧ず 


固/化なコード表 

国/職名，加-ド，国/節-ド 

国/地域名，入カコード，国/地域コード 

アメリカ， 2119, US 

チリ. 0312, cl 

アルゼンチン. 0118, ar 

デンマーク， 0411 , dk 

イギリス 0702, gb 

ドイツ， 0405, de 

イタリア， 0920, it 

曰本. 1016, ip 

インド. 0914, in 

ニユ ージーランド， 1426, nz 

インドネシア， 0904, id 

ノルウェー， 1415, no 

才ーストラ U ア， 0121 , au 

パキスタン， 1611 , pk 

才ーストリア， 0120, at 

フィリピン， 1608, ph 

オランダ， 1412, nl 

フィンランド， 0609, fi 

カナダ, 0301 , ca 

ブラジル. 0218, br 

韓国， 1118, い 

フランス， 0618, わ 

シンガポール， 1907, sg 

ベルギー， 0205, be 

スイス， 0308, ch 

ポルトガル， 1620, pt 

スウてーデン，巧〇已， se 

香港. 0811 , hk 

スペイン， 0519, es 

マレーシア. 1325, my 

タイ， 2008, th 

メキシコ， 1324, mx 

台湾, 2023, tw 

□シア， 1821 , m 

中国， 0314, cn 


日盲証番号を忘れてしまったとさは、お買い 

一 上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録 

してください。お買い上げ時の設定に戻す 

とさは が P .101 をご覧ください。 


暗証番号登録 


□ レベル変更(お買い上げ時：オス 



□ 国/地域コード(お買い上げ時： jplOl 巨） 
( j ) 登録した暗証番号を入力して@を巧す 


視聴制限:国/地域コード変更 


暗証番号 


コ-ド 

■ jP 

ま号 

2 119 


@夺卡で国/地域コードを選んでミ夫定ボタンを巧ず 

数字ボタン （ @〜@ ) で番号を入力してを国 
コー ドを選べます。『国/地域コード表』が捐己を 
ご覧くださし、。 


〇 アジグルマーク表示0 DVD-Video 

S (アングルマーク)を表示する、または表示し 
ないを設定します。 


■ オン： テレビ画面に S を表示します。 

□ オフ： テレビ画面に S を表示しません。 


9 リモコンモード 

複数のパイオニア製 DVD レコーダーをお使いの 
とさに本機と1」モコンを対応させて他の DVD レ 
コーダーび誤動作をしないよラにします。 


■ レコータ’ 一 1: 

1」モコンモードを]に設定した U モコンと対応します。 
本体表示窓に <1 > は表示されません。 

□ レコーダ ー2 : 

U モコンモードを2に設定した1」モコンと対応しまず。 
本体表示窓に <2> び表示されます。 

□ レコータ’ 一3 : 

リモコンモードを3に設定した U モコンと対応します。 
本体表示窓に <3> び表示されます。 


T- 

二 

メ 


写 - UJ 


オプション 


r 




Q 本体設定（再生/オプション) 










































































。リロンモードを設定する ■ 


• [ U モコンモー円を設定して、複数の DVD レコーダーを使い分けることびできます。ただし、本体とリモコン 
の U モコンモードを必ず合わせてください。 

• リモコンモードを変更するときは必ず本体から設定してください。また、本体でリモコンモードを変更したとき 
は、本体に合わせて必ずリモコンも変更してください。 

本機のリモコンモードを[レコータ ー2] に設定して巧用するには 

ホーム 

( J ) ホームメニューを表巧ずる ^ A 
( 2 ) [本が設定]を選んで決定ずる ► {©) 

( J ) [オプション]を選ぶ ► (©) 

[オプション]は2ページ目にあります。 t でページを切り換えます。 

( T ) [リモコンでード]一[レコーダー 2]を ► 卜©^ 

選んで決定ずる 

• 本体の U モコンモードの設定び完了しました。 

• 本体の U モコンモードを [1] に設定するときは[レコーダ ー1] を遇びます。 

. 本体の U モコンモードを岡に設定するときは[レコーダ ー3] を選びます。 

リモコンのリモコンモードを . 〇を巧しなび6@を 
[レコーダー 2] に設定ずる 3砂な上巧ず 

• U モコンの U モコンモードの設定び完了しました。正しく動作するか確認してください。 

• U モコンの I 」モコンモードを [1] に設定するときは、ろを巧しなび日〇を3秒じ(上巧します。 

• U モコンの U モコンモードを [3] に設定するときは、兴を巧しなび日漫）を3秒しソ上巧します。 

リモコンモードを巧更して、2台のパイオニア製 DVD レコーダーをほラ 


本なな M の A ’ イオニア製 DV □レコーダー 本機 

U モコンモードを[レコーダ ー1] に設定 U モコンモードを[レコーダ ー2] に設定 



弓5 3 • i 宙 i — 



— 1 .5!; てる-奇ん 

m 


ろ 


) 000 f I 


0 



本機な巧のパイオニア製 DVD レコーダー 
のリモコン 

U モコンモードを[レコーダ ー1] に設定 


本機のリモコン 

U モコン亡ードを[レコーダー 2] 
I し I 义 XE 


〇:同じ U モコンモードに設定され 
たリモコンの操作のみ受け付け 
ます。 

X :同じ U モコンモードに設定され 
た U モコン ]；( がの操作を受け付 
けません。 



、 


Q IJ モコンモードを設定する 0 































^ 応巧設定 


ディスク設定 




メニュー設定項目 設定内容 ■はお 買い上げ時の設定でず。 


S 


巧 

期 

化 


9 ディスクを入力 


〇 ディスク巧畫 

® DVD - R /- RW ( VR ) のみな護できます。 

^ [ディスクな護]が[オン]に設定されていてち 
一 初期化 巧" 下記でをまず。初期化ずるときは 
十分にごま意ください。 


ディスクに名前を付けられます。文字の入力ち法は 
が P .70 をご覧くださし、。 

④ DVD - RW を巧期化したとき、または未使用の® DVD-R 
に録画したときは、自動でディスク名び付をます。 
ディスク名は [ D 旧 C * *] と付けられ、 * * には]〜 
99の数字び順に入ります。 


□オン： 

ディスクを保護します。録画および編集などびでさな 
くなります。 

□オフ： 

ディスク保護を解除しまず。 


〇 VR モード 


VR モードで初期化します。 


を 一度ビデオモードで録画した① DVD - R は VR モードで初期化でさません。 


〇 ビデオモード 


ビデオモードで初期化します。 


必. Ver . l . □の① DVD - RW はビデオモードで初期化でさません。 

W •—度 VR モードで初期化した④ DVD - R はビデオモードには戻せません。 


9 HDD 初期化 

保護されているタイトルを含め、ずべての 
^ 録画内容び消去されます。また、受信したま 
組表ち消まされまず。 


因 HDD の管理情報に不具合び生じたときのみ初期化し 
ます。通常は [HDD 孩]期化]は表をされません。テレビ 
画面に [HDD の情報び正しくありません。ディスク設 
定から HDD 初期化を行ってください。]と表おされた 
とさのみ選べます。 



92 b ディスク設定(基本/初期化）〕 























o フアイナライズ 

• 本機で録画した① DVD - R /- RW ( VR ) を他の DV □- 
RW 対応のプ レーヤー や レコーダーで 再生でき 
ないとさはディスクをファイナライズしてくだ 
さい。 

•① DVD - R /- RW ( Video ) のファイナライズについて 
はが P .51 をご覧ください。 

• 本機でファイナライズしたの DVD - R /- RW ( VR ) 
が はファイナライズしたあとも録画/編集で 
さます。 

• 他機でファイナライズされた® DVD - RW ( VR ) 
をセツトすると[ファイナライズ解除して 
ください]と表示されることびあります。 
このときは、ファイナライズを解除してく 
ださい。 が ち記 本機で録画/編集でさる 
よラになります。 

• ファイナライズに必要な時間は、ディスク 
の種類や録画されている時間/タイトル数 
にょって異なります(数分〜1時間程度)。 
未録画部分びをいほどファイナライズに時 
間びかか0ます。 


( 1 ) フアイナライズしたいディスクをセツ ト する 

(21 ホームメニユーか5 [ディスク設赶を選んで© 
を押す 

(3) [フアイナライズ]一[フアイナライズ実行]一 
[次画面へ]と選んで0を巧ず 

4フアイナライズを透中で中止する 

[中山が表示されてぃるときにを押す ([中山び 

最初から表示されていないとさは中止でさません） 


フアイナライズを解除する 

[フアイナライス’]一[フアイナライス’解除]一[開始] 
と選んで0を巧ず 


«MHb 

フ7イナライズ 


フ7イナ5イブ *» 



〇 


HDD の最適化 

テレビ画面に [HDD の最適化を行5ことをお奨めし 
ます。ディスク設をで設定することびできます。]また 
は [HDD の最適化を行ってください。ディスク設定 
で設定することびでをます。]と表示されたとさに実行 
します(警告文び表示されなくてち実行でさます)。 


( 1 ) ホームメニューか日[ディスク設定]を選んで 0) 
を巧す 

( 2 ) [HDD の最適化]一[最適化実行]一隅樹と選ん 
でおち）を巧す 




HDD の最適化には最大8時間かかりま 
ず。 HDD の最適化実行中は録画や再生な 
ど一切の機能び働をません。 

途中で中止したときは、中止するまでの処 
理び有効になります。 


■本 

巧肌 


■a 化!!巧 •" H 出 


[III が： 480か 


最適化とは 

緑面/消ホを条 


録画/消去を繰り返すことで発ちした記録領 
巧の不連続化を解消して整理することです。 


HDD の最適化を途中で中止する 

冉山が表示されてし巧ときに を) を巧す ([中山び 

最初から表示されていないとさは中止でさません） 


ディスク設定（ファイナライズ / H □□の最適化 ） E 


メ ニユー 設定項 □ 


設定内容 


■ はお買い上げ時の設定でず。 


フアイナライズ HDD の最適化 

_ V 















































本体設定か5チヤンネルを設定ずる 


> 


本は設定か6チヤンネルを設定する 




1 ホームメニューを表示ずる 


[本は設定]を選んで決定ずる 



[チューナー]を選んで決定ずる 


本巧担を 


W ▲ 

£本 

目 B チャンネル投を 

► 巧函面へ 

(チュ ーナー 

つ 旧別チャンネル設を 

► 巧画面へ 

映巧出力 

ガイドチャンネル巧を 

► 巧画面へ 

音亩入力 

を巧表設定 

►自田 

音苗出力 

を巧表夏居お度 

>宙巧 

B 房 



ほ画 



再生 




V A 



基本 

目動チャンネル投を 

才ートスキヤン 

チユーナ ー 

旧別チャンネル設を 

-括チヤンネル芭を 

映巧出力 

ガイドチャンネル巧を 


音苗入力 

番巧表設定 


音亩出力 

S 房 
録画 
再を 

▼ 

を巧表畳宙离度 



□ 自動チャンネル設定ーオートスキャンが P .95 

一一括チャンネル設定 が P .95 
□ 個別チャンネル設定が P .96 
□ガイドチャンネル設定が P .98 


トスキヤン 


—巧チヤンネル設定 


個別チヤンネル設定 





受信可能なすべてのチヤンネルを 
設定します。 CATV やマンシヨ 
ンの巧同アンテナで受信している 

とさは この方法で設定します。 

が P .95 


あ6かじめミ夫め5れたなを局のみ 
設定します。地巧によつてはほと 
んど映6ないことびあ D ます。 

が P .95 


[自動チヤンネル設定]で設定した 

あと、 巧定のチヤンネルだけ受信 
でをなかつたと ままた は 映 D ぴ悪 

かつたとまは この方法で設定しま 

す。 が P .96 


. 不要なチャンネルを削除しにいとさは^ p.g7 をご覧ください。 

-巧上デジタル放送の開刺こよって、現在の地上アナ□グ放送のチャンネルび変更されたときは、[個別チャンネル設定] が P.96 で該 
当する放送局の受信チャンネルを変更してください。 


94 a 本体設定か5チャンネルを設定する) 



























































本体設定か 5 チャンネルを設定ずる ls =( 才-トスキヤン/-括チャンネル設定 



〇| 

オートスキヤン 


レ _ 

oj 


受信可能な放送局を自動で選んでチヤンネルを設定します。 


^本な巧を 


さ本 自团チャンネル投定 

チューナー 旧別チャンネルお定 

巧皮出カ ガイドチャンネル技を 

音亩入力 ま巧ち度定 

音亩出力 ま巧表受ち巧度 

S 国 
録画 
再ま 


才ートスキヤン 
-巧チヤンネルおを 


< 1 ) [自動チヤンネル設定]一[才ート ► (sj 
スキヤン]を選んで決定ずる 


才ートスキヤン 
地域名イ東を 
]— ド 0 4 2 


る 


遇局中でず 

11111111111111111111 

4/113 

■: 中止 ' 



オートスキヤンび終わるまでしば 5 
くお待ちください。 

侯ろを押すと中止でをます。 


[地域名]を選んでミ夫定ずる 

『地域別地域〕ード•放送局一覧』 が P .114 をご覧になり、最寄りの 
[地域名]を選んでください徴きボタン （ 感）〜屬）に口一円を入 
力してち地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信し 
ます。 

〔3 ) [チャンネル設定結期を確認して ► 0 
決定ずる 

• [時計合わせ] が P . 的の[ジャストク□ツクチャンネル]び正しく 
設定されているか確認してください。 

•ガイドチヤンネルび正しく設定されているか確認してください。 

が P .98 


，を 設定したあとに映6ないチャンネルびあるとさは: i ^ P .102 の『故障かな？と思った5(チャンネル設定) J をご覧ください。 



VHF / UHF の放送局の受信チャンネルを設定します。 


本巧巧を 
基本 

チユーナ ー 
议该出力 
音亩入力 
宣宙出力 
B 居 
鱼画 
再ま 


自团チヤンネル投定 

才ートスキヤン 1— 

. -巧チヤンネル設を 

旧別チヤンネル段を 

ガイドチヤンネル担を 


ま巧表設を 


ま巧ち受ち巧 S 






-括チャンネル設定 


地域名 

コード 


ま京 




[自動チヤンネル設定トト括チヤ 
ンネル設定]を選んで決定ずる 

[地域名]を選んで決定ずる 

『地域別地域コード-放送局一覧』 が P .114 をご覧になり、最寄りの 
[地域名]を選んでください(数字ボタン （ 遇)〜喔)に口一円を入力 
してを地域名を選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。 

卜括チャンネル設定結財を確認 ► % 
して決定ずる 


^2 設定したあとに映日ないチャンネルびあるときはが P .102 の做障かな？と思った日(チャンネル設定) J をご覧ください。 


〔才ートスキヤン/一括チヤンネル設定 0 


























































i 応用設定 


本体設定か 5 チヤンネルを設定ずる 




個別チャンネル設定 



^本体おを 
里本 

チューナ ー 
肤巧出力 
音宙入力 
音再出力 
B 尾 
没国 
再を 


自動チヤンネル度を 

( ホ•由へ T 

旧別チヤンネル拉を 
ガイドチヤンネル投を 
里巧表度を 
置巧をま居巧度 



表示か NHK 総合 


スキップ 

ィしない .が 

受信チャンネル 

1ch S- 

レベル 

+ 5 ^ 

111111 IIIID 111111111 

放送局を表示 

オン f 


が 


[個別チヤンネル設定い 
じ夕画面へ]を選んで決定ずる 

表示チヤンネルを切り換える 




前 巧 

► ©© 




設定を変更したチャンネルはガイドチャンネルち変 
要してください。 が P .98 

NH K 教育チャンみレの表示チャンみレを変更したと 
きは、[時計合わせ] が P . 的の[ジャストク□ツクチャ 
ンネル]ち設定して < ださい。 


〇 


み 


[スキッスに力ーソルを巧動して 
[しない]を選ぶ 

[する]を選ぶとチヤンネルを切り換えたときにチヤンネルび飛ばさ 
れます。 

[受信チヤンネル]に力ーソルをち動して、 

割0当てたいチヤンネルを選ぶ 

表示チヤンネルを C 13〜 C 巨3に ATV ) に設定したときは受信チヤ 
ンネルを変更でさません。 

-►映像の映0び悪いとを 

J で[レベル]に力ーソルを移動ずる 

► で映りが良 < なるレベルに調整ずる 


巧を局ち表示を設定する 

t で[放送局名表示]に力ーソルを移動する 


夺卡で[オン]または[オフ]を選ぶ 

オン: 放送局名で表示します([ガイドチャンネル設定] が P .98 で 
表おされる放送局名の[表ホ ch ] び設定されているときに 
表示でさます)。 

オフ：表のチヤンネルで表のします。 


な】 


受信チヤンネルとは 


• 番組表ホスト局の表のチャンネルを変更すると、番組 


表び受信でさなくなります。 


放送局び実際に送 <言しているチヤンネルです。 


96 a 個別チヤンイル設お I 








































応用設定 



本体設定か5チヤンネルを設定ずる 


表示チャンネルを変更ずる 胃 




[—括チヤンネル設定]で設定された受信チヤンネル 38 ch の表示チヤンネルを 11 ch か 538 ch に変更する 


覚えておく 


- 11ch 


スキップ ィ ずる 

受信チャンネル ふ 38 ch 




あ 


[個別チヤンネル設定い 
欧画面へ]を選んでミ夫定ずる 


11か煙更したいチヤンネル) 
を選ぶ 



前 巧 

► ©© 


受信チヤンネル(例では 38ch) を覚えておいてください。 


(3 ) [スキッスに力ーソルをち動して 
[ずる]を選ぶ 

1 Ich び表示されなくなります。 










38 ch (表示をせたいチャンネル） ► ©© 
を選ぶ 

[スキッスに力ーソルをち動して 
[しない]を選ぶ 

[受信チヤンネル]に力ーソルをち動して 
覚えておいた受信チヤンネル (38 ch ) を 
選んで決定ずる 


• 表示チヤンネルび] ]ch か日 38ch に切り換わります。 

• 表示チヤンネルを変更したときはガイドチヤンネルち変更して 
ください。 が P .98 


■4 不要なチヤンネルを削除する 

11] ©©で削除したいチヤンネルを還ぶ 

12] [スキツスー[ずる]を選ぶ 




表示チヤンネルとは 


本体表の窓または了レビ画面表のされるチヤンネルです0チヤンネ 
ルを切り換えるとき、または録画を予約するときは表示チャンネルを 
使います。 



表のチヤンネルを変更する 


































d 応用設定 g 本体設定か5チャンネルを設定ずる SS ガイドチャンネル設定 



©，•[下関]の NHK 教育のガイドチヤンネルを設定ずる 


、ガイド3 


NHK 巧育の 
ドチヤンネルは 


地域 

コード 


山 関 … U 巧育 も 90 # 朝 S 
□宇 in っ NHK 山 □ 



( l ) 設定したし備旌局のガイドチヤンネルを確認ずる 


が P .114 

[下劇の NHK 教育のガイドチヤンネルは旧切です。 


前 巧 


設定したいが送局(例では [ NHK 巧育]) ►©© 
び映つているチヤンネルに切り換える 

本体表示窓に表示されるチヤンネルを確認してください。 


たとえば、 NHK 教育び2已 ch に映っているとき 
(このチヤンネルを覚えておいてください)。 




ホームメニューか6 [本巧設定]一 
[チューナー]一[ガイドチヤンネル たム 

設定]^じ夕画面へ]を選んでミ夫定ずる〇 


ガイドチャンネル設定 


ガイド ch 


放送局を 


表示 ch 


80 

90 


NHK 総合 
NHK 教育 


戸 4 ) [ガイドか]欄に®で確認した ► ©© 
ガイドチヤンネル(またはが送局 
名)び表示をれているページに切り換える 

例では、2ページ目を選びます。 


ガイドチャンネル設定 
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ガイド ch 


放送局名 


表示 ch 


80 

90 

1 

2 

3 


NHK 総合 
NHK 教育 


9 

25 


設定したいガイドチヤンネルを類 3 i > ) 

例では、旧 OKNHK 教育)を選びます。 ^ 

(2) で確認したチヤンネルに ► (©3 

合わせて決定ずる 

• 例では、廣示 ch ] 欄を [2 引にします。 

• 放送局名表示の設定は が P .96 をご覧ください。 


Q] 


ガイドチヤンネルとは 


G コードシステムでの予約録画に使ラ 
チャンネルです。放送局ごとに指定され 
ています。 

また、番組表を取得するとさわ使います。 


句 


を組表に表巧されない 
がを局びあるとま 


© 


番組表に表示される放送局は地域ごとに決め 
5れています。設定した地域に登録されてい 
ない放送局は、映像び受信でさてを番組表に 
は表示されません。 

表示される放送局とそのガイドチヤンネルは 
『番組表対応放送局一覧』で確認してくださ 

い。 艰 P .118 


CATV (ケーブルテレロまたは外部機器 
などか5巨 S アナ n グ放送を録画する 
とさの wow 日 W 放送、および衛星放 
送のガイドチヤンネルについては下記 
の表をご覧ください。 



ガイドチヤンネル SB 

衛星放送 

WOWOW 73 

NHK 衛星第一 74 

NHK 衛星第二 76 


98 a ガイドチャンネル設定 


















































































各種情報や操作ガイド画面を表示します。 


気がをくナビボタンを巧して表示する 


画面ち下に因マークび表示されているとまに 

ちラー度押すとガイド画面び消えます。 

©•• [見る]画面の操作ち法をお認ずる 


気がさくナビ 


を巧す 


，、諸島200已を編 

过 2h00ni(4.7G 





[見る]画面にに)マークび表示されている 

びナビ 

〇 


のを確認して TT を押します。 


♦ 


话面しに丢宙をタイトルと巧びます。 


【-]でタイトルの»示方法を巧ちずる 
乂ニューち表示しまず。 


[― ] でタイトルを再を-巧去-■導を行う 
X ニュ ーS 表示しまず。 



こんなときに気がきくナビを表示しまず。 


この画面は何ができるんだろう？ 


どのボタンを押せばいいの？ 




厚止中に〇を巧ず と、まだ視聴していないタイト 
ルを再生した0番組表データ送信時刻を確認すること 
びでさます。 


自動で表示される気がをくナビ 


本機の情報や、予約するとさに最適な設定などを自動で表示します。 


HDD 巧量が不足すると、電源オン時にお知5せしまず。 


3 


録画モード rspj で録画できる時間び 
已時間を切りました。 

HDD のタイトル巧 DVD へダビング • 
消去ずることをおなめしまず。 


自動で表示したくないときは、[本体設定]一[基本]一 
[気びきくナビ]-^[オフ]に設定してください。 
贯 P.83 [オスに設定しても画面に因マークび表 
示されているときは、 （3 を押して各種情報や操 
作ガイド画面を参照できます。 


I 


応用設定 


気びさくナビ B 99 









































ディスク情報を見る 




表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。 


ディスク情巧を表示ずる ► ^ 

• 巧すたびにディスク情報画面び切り換わります。 

• 1 回巧すと固 HDD と① DVD の動作が態び同時に表示されます。 

• 2回巧しじ(陶ホ、現在操作しているディスクの詳しい情報び表示されます。等をダビング中、同時録画再生中、 
および追いかけ再生中は再生中のディスク情報び表示されます。 


■4 ディスク情强画面を消ず 

画面表巧 

ディスク情報画面が消'えるまで数回〇を巧ず 


巧）..囚 HDD で追し佩け再生をしているとき 卿.. ® DVD - RW ( VR ) の停止中 


狐. の DVD-Video の再生中 


•■因に：1町9ホ遲 



- 現在の再生位置 

— 録画時間 


K 日 じ: iwa ぶ > 

■悟止 — — 

DVD-RW VR つヴき再を 
才 I 」ジでル SP (2 h 00 m / DVD ) 残屋 IhOOm 
フアイナライス 


ディスクち： 7/18木 6:30 PM lOch SP 


w 日に"ぶ> 現在の日時 



I タイトル巧：才 U ジナル99 フレイ U スト15’ 
ディスク保護：オン 


① コピー コント□—ル情報 

「1回だけ録画巧能」または「録画 
禁止」の番組を受信中に表示され 
ます。 


お日 t む： 





齒 

DVD - VIDE 0 

チヤフター巧 4 
タイト J しお時間 

1.09.21 


ic 旧 ULlif 巧み> 



①24コマ/秒で記録されたフイルム 
素材の映像を再生中に!;#]び表示さ 
れます。「1回だけ録画可能」な映 
像を録画して再生すると [ ! ] び表示 
されます。 

③拉送 レート 

DVD に記録されている映儘/音声 
などの情報量洽計)を表示します。 




100 a ディスク情報を見る) 

























































応用設定 



ずべての設定をお買い上げ時の状態に戻ず 




ディスクがセツトされているときは、あ5かじめ取り出してくださし、。 



■ 停止ボタンを巧しなび 6 6電源ボタンを巧ず 

• すべての設定をお買い上げ時の状態に戻り、本機の電源びオフになります。 
•再度、電源をオンにするとセツトアップナビび表示されます。 思" P.22 



© 

• 記憶していたメモリー(予約内容 
など）ち同時に消去されまず 
(HDD に録画されているタイトル 
は残りまず)。 

• [リモコンモー ド]:^ P.91 を[レ 
コーダー 1] に戻ります。 





すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す 3 
































故障かな？と思ったらし u 下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)ちあわせて確認してください。 
それでを正常に動作しないとさは『保証とアフターサービスについて』: が P .120 をお読みのラえ、販売店にお問い合わせください。 


症状 

原因/巧策 

映像 

映像が映6ない。 

-ビデオケーブルが正し<接続されているか確認してください。 巧" P .12 
-テレビの入力を切り換えてください。 

- D 1/ D 2 映像出力端子でプ□グレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続して 
いるとさに[コンポーネント出力]を[プ□グレッシブ]に設定すると映像が映らなくな 
ることがあります。ちし、映らなくなってしまったときは本体の■停止ボタンを巧し 
ながら♦録画ボタンを押して<ださい。 

外部機器(ビデオ、 BS チューナーなど)の 
映像び映6ない。 

• U モコンの 入カ ボタンを数回押してくださし、。 

• ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。;: 驴 P .14-21 

映像び不自然に見える。 

• ロンポーネント出力]を口□グレッシスに設定していると映像が不自然に見えるこ 
とがあります。このよラなとをは、[本体設定]^[映像出力]-^[ピユアシネマ]の設定を 
変更してください。项=^ド.84 

映像が横ち向に伸びているように見える。 

-本機とテレビを S 映像端テで接続しているとさ、テレビによっては映像を横ち向に引 
き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは [ S 映像出力]を [ S 1] に設定して 
ください。 巧^ P .84 

テレビ画面サイズび切り換わ6ない。 
画面が縦、または横に伸びている。 

• お使いの了レビに合わせて[了レビ画面サイ刀を設定してください。 が P .89 

• ® DVD - R /- RW ( Video ) に1日： 9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。 

• アスぺクト信号 ( ID -1) が入っていなし鑛長の映像を外部入力 ( U / L 2) から録画したと 
さは切り換わりません。外部入力端テに接続している機器側で4 : 3の正常な映像を 
出力させてから録画してください。 

• 4 : 3(パンスキヤン)に設定しても® DVD - Video のディスクや録画モードによっては 

4 : 3(レターボックス)に切り換わることがあります。 

• 本機で設定でさないとさは、テレビ側で設定してくださし、。 

再生中に画像び乱れる、または画像が暗い。 
ビデオデッキで録画すると映像び乱れる。 

. 本機はアナ□グコピープ□テクシ ヨン システムに対応しています。コピー禁止信号が 
入っているディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画し 
て再生したりすると、コピープ□テクシヨンシステムにより正常に再生でさません。 

本機とテレビは直接接続してください。 

セットアップナビ 

セットアップナビび表示されない。 

• ホーム X ニューから[本体設定]一[基本]一[セットアップナビ]を選んで決定ボタンを押 
して < ださい。 

• テレビの入力を切り換えてください。 

• ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。: 驴 P .12 

セットアップナビでチャンネルを設定し 
たが映像が映5ない、または映りが悪い。 

• アンテナが正しく接続されているか確認してください。 が P .12 
. [本体設定]から再度チャンネルを設定してください。 耍 " P .94 

チヤンネル設定 

[一括チャンネル設定]で設定したが、ほ 
とんどのチャンネルが映日ない、または 
映りび悪い。 

• マンションなどの共同アンテナでチヤンネルを受信しているとき、または CATV (ケー 
ブルテレビ)をアンテナで受信しているとさは[オートスキヤン]で設定してください。 
また、[一括チヤンみレ設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善され 
ることがあります。； 矿 P .95 

[才ートスキャン]で設定したび、ほとん 
どのチャンネルが映6ない。 

• アンテナが正しく接続されているか確認してください。 が P .12 


102 a 故障かな？と思った5 ) 


























症状 


チヤンネル設定 


-[-括チャンネル設定]または[才ートス 
キャン]で設定でをない。 

•-部のチャンネルが映5ない、または 
映りが悪い。 

- CATV (ケーブルテレビ)のチヤンネル 
が映6ない。 


原因/巧策 


[個別チヤンネ J レ設定]で設定してください。 が P.96 ( チヤンネ j レを追加または変更し 
たとさは、ガイドチヤンネルち設定してください。 が P.98) 

本機で受信でさないスクランブル処®された CATV のチヤンネルなどびあります(詳 
しくは巳 ATV 局にお問い合わせください)。 CATV チューナーで受信でさるチヤンネ 
ルは、本機の外部入力端テに接続してご覧ください。巧*21 


ディスクテーブルび出てきてしまラ。 


録画できない、またはできなかった。 



n 回だけ録画可能」なま組を録画でをない。 

DVD の記録ち式 （VR モードとビデオ 
モード）を切り換え6れない。 


二力国語のま音声と副音声を同時に記録 
でさない。 


録画したタイトルびなくなっている。 


本機で録画できないディスク (DVD+RW/DVD+R など)の可能性びあります。 が P.52 
ディスクをク U - ニングしてください。 が P.119 

ディスク不良の可能性びあります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに 
交換してください。 

r 録画禁止」信号び記録されてしぶ映像は録画できません (® DVD-Vid 刖または CS 放 
送のペイ.バー-ビューの映像など)。 

残量び足りているか確認してください。残量びないとをは不要なタイト J レをミ肖去して 

ください ( 因 HDD 、 の DVD-RW(VR) のみ)。 が P.66 

予約録画待機中または予約録画中に停電びなかったか確認してください。 

録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 通^ P.44 

録画先び固 HDD のとき 

タイトル数がすでに9日日になっているときは録画できません。不要なタイトルを消 
去してください。 通^ P.66 
録画先び ® DVD のとき 

タイトル数がすでに日日になっているディスクがセットされているときは録画できま 
せん。不要なタイトルを消ましてください。;® =^ P .66 
® DVD-R/-RW(Video) に ri 回だけ録画可能」な番組は録画できません。 

[ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセツトされているときは録画で 
きません。:; ^ P .92 

他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。 


固 HDD または CPRM 巧応の® DVD-R/-RW(VR) にのみ録画できます。 巧" P.52 


④ DVD-R 邮 では、お使いになるディスクを初期化してください。: 驴 P.92 ただし、録 
画されている映像がすべて消去されます。 

Ver.l.0 の® DVD-RW にはビデオモードで録画できません。 Ver.1.1 または Ver.l.2 
のディスクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。 
一度 VR モードで初期化した® DVD-R はビデオモードに戻せません。 

一度ビデオモードで録画した® DVD-R は VR モードで初期化でさません。 

-下記のときは二力国語の主音声と副音声を同時に記録できません。 

一録画先が DVD で® DVD-R/-R 邮 (Video) がセットされているとき 
一 ®DVD-R/-RW(Video) に二力国語放送のタイトルをダビングするとき 
[こ力国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んで<ださい（選んだ音声だけ 
が記録されるため、再生中に音声を切り換えられません)。; ^ P .84 


r 自動録画」贯 P.38 で録画したタイトルは、 固 HDD の残量がかなくなる、または 
固 HDD のタイトル数が目日8於上になると自動で消去されます。消去したくないとき 
はタイトルを保護してください 。通" P.68 


故障かな？と思った5 
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症状 

原因/対策 

ま組表 

ま組表が表示されない、または更新され 
ない。 

• ホスト局とその他のチヤンネルのガイドチヤンネルが正しく設定されているか確認し 
てください。 巧" P .27 (お住まいの地域のホスト局は:^ P .114 で確認してください)。 

• アンテナが正しく接続されているか確認してください。 巧" P .12 
• 取得チヤンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていな 
いか)確認してください。[番組表設定]を暗動]に設定してください 贯 P .83。 取得チヤンネ 
ルや時刻が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動に設定してください。： 驴 P .83 
• 地域名や受信チヤンネルが正し < 設定されているか確認してください。: 骄 P .95 
• 時計がをっているか確認してください。: 矿 P .83 番組表データは]曰数回送信されま 
す。お買い上げ時は番組表を表示できるまでに 1 日程度かかることがあります。また、 
番組表データの送信時刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源を才 
フにしているとさのみ受信できます。 

-ホスト局の受信状態が悪いときは表示/更新されません。 

-取得チヤンネルや時刻が変更されたときは番組表を安信できません。[番組表設妇を[手 
動]に設定して取得チヤンネルや時刻を選んでください。： 护 P .83 
- 固 HDD を初期化したとさは受信した番組表が消去されます。 

を組表ボタンを}甲ずと、「指定した地域でのま組表 
取得チャンネルが受信でさません」と表示される。 

-指定した地域のホスト局が受信でさません。近隣の地域のホスト局が受信でさるとさ 
は、再度地域を指定してチヤンネルを設定すると番組表を受信でさます。 巧^ P .94 

ま組表に表示されない放送局がある。 

• 表示されない放送局のガイドチヤンネルが正しく設定されてし巧か確認してください。 贯 P .98 
• 番組表に表おされる放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録され 
ていない放送局の番組では、映像が受信でさてち番組表は表示でさません。: 护 P .118 
• 地域名や受信チヤンネルが正しく設定されているか確認してください。: 骄 P .94 

ま組表に表示されない番組びある。 

• 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。[番組表 
受信感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります。: 护 P . 的 
-時刻別番組表には、 30 分未満の番組が表示されません。番組のち側に]！が表おさ 
れているときは、番組を選んで ミ夫定 ボタンを巧すと表示されます。またはチヤンネル 
別番組表で確認してください。 巧" P .29 

予約して録画ずると黒い画面び録画され 

間違った放送局が表示される。 

予約ずるとチャンネルび正しく設定され 
ない。 

-その放送局のガイドチヤンネルが正しく設定されているか確認してください。;: 驴 P .98 
-地域名や受信チヤンネルが正しく設定されているか確認してください。 が P .94 
• 「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されてい 
ない放送局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チヤン 
ネル設定]: 护 P . 加でスキップ[する]に設定してください。 

録画した番組とタイトル名が合っていな 
い。 

• 番組を予約したあとに番組内容が変更されたとをは予約したとさのタイトル名で録画されます。 

• ④ DVD に録画したときは、呂や因などの記号がタイトル名から削除されます。ま 
たタイトルの未尾に [ GG] が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。 

モ約録画 

ホ約 (G コードず約含む)でをない。 

予約の延長がでさない。 

• すでに 32 番組予約されているとさは予約でさません。 

G コード予約が正しくでをない。 

本体表示窓に < CODE ERROR > と 
表示された。 

•ガイドチヤンネルが設定されているか確認してください。: 护 P .98 

予約録画が始ま S ない。 

L 

-下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。 

録画♦ボタンを巧してすでに録画が始まっているとさ 
-等速ダビング中 
-初期化中 

フアイナライズ中またはフアイナライズ解除中 
一固 HDD の最適化実行中 

A 
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症状 原因/巧策 I 


モ約録画 

本体表示窓の くの > が点滅している。 

• 予約した番組を正常に録画でさないとさ(タイトル数がすでに9目日になっているとを 
に点滅します)。 

予約録画の開始時刻がずれる。 

• ジャストク□ック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャス 
トク□ック機能が働きません。 巧^ P.23 的 

-ジャストク□ックチャンネルが正しく設定されていないとさ 
-時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど） 

-時報が放送されるとをに本機の電源がオンのとき 
-時報と本機の現在時刻が3分料上ずれているとさ 
-時報のバックに別の音声が流れているとさ 
-時報の前後数分間に録画が予約されているとき 

フアイナライズ 

背景が還べない(作成されたディスクメ 
ニユーが文字情報のみだった)。 

• ® DVD-R/-RW(VR) では背景を選ぶことびできません。 

• 下記の機種で録画した® DVD-R/-RW/(Video) をフアイナライズすることはできます 
び、背景を選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとな 
ります)。 

DVR -1 000アップグレード' / DVR - 2000 / DVR - 7000 / DVR - 3000 

フアイナライズが解除できない。 

• 下記のディスクのフアイナライブは解除できません。 

一 本機な外で録画した® DVD-R/-RW(Video) をディスクバックアップした® DVD-RW 
一 ®DVD-R 

一® DVD-R/-RW(VR) (フアイナライズ済でも追加して録画/編集できます） 

一® DVD-R(Video) をディスクバックアップした® DVD-RW 

フアイナライズでをない。 

• 他機で録画したディスクはフアイナライズできないことがあります。 

再を 


再ホァ:をない、ホたはデ/スタテ_ブル ■ パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。 

び出7*を了しま5 •ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 

-ディスクの表裏を正しくセットしてください。 

• ディスクをク U —ニングして < ださい。 遥^ P .119 

- U- ジョン No. が一致していることを確認してくださし' 1 (® DVD - Video )。：；^ P .112 
. 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 巧" P .62 


• ®DVD-R/-RW(Vid 削) を再生すると动ま、ファイナライズしてください（ファイナライズし 
てち再生できない DVD プレーヤーや DVD - ROM ドライブをあります)。 が P.51 
- ®DVD-R(VR) を DVD - ROM ドライプで再生するときは、ファイナライズしてください 
(ファ イナライズしてを再生でさない DVD - ROM ドライブをあります)。 

• 「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは、 CPRM に対応していない DVD 
プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生できません。 巧^ P.52-53 
■記録したレコーダーの記録特性、ディスクの糊ま、ディスクの傷/巧れ、再生する機 
器のピックアップレンズのミちれ/結露などにより再生できないことがあります。 

■ 本機で録画した® DVD-RW(VR) は庶苗の表記のある DVD - RW 対応プレーヤーや DVD 
レコーダーで再生できます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズ 
してください。 巧^ P. 日 1 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

■ ® DVD-R (邮)は DVD プレーヤーでは再生できませ/ U 。 

- ®DVD-R(VR) は DVD レコーターでは再生できないことがあります。 

• 録画されたタイトルのを計時間が12時間を超える® DVD-R/-RW(VR) は再生できない 
DVD レコーダーが あります。 


本機で録画したディスクを DVD プ 
レーヤーまたは他の DVD レコーダー 
で再生でをない。 


故障かな？と思った5 B 105 
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症状 

原因/対策 

再生 

他の DVD レコーダーで録画したデイス 
クを再生できない。 

• 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で巧生、 
追加録画及び編集(ファイナライズ含む)でさません。 

• 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/ミちれ、本機のピッ 
クアップレンズのミちれ/結露などにより再生できないことがあります。 

つづを再生機能がお除されてしまラ。 

• 本機をお買い上げ時の設定に戻すとつづさ再生は解除されます。 

.® DVD - R 、® DVD - RW 、 の DVD-Vid 即 では、下記のときも解除されます。 

- ディスクを取り出したとき 
^録画、消去、または編集したとさ 

ーオ U ジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき （® DVD - R /- RW ( VR ) のときのみ） 

- [本体設定]の[言語] 巧" P .86 または[視聴制限] 巧" P . 如 の設定を変更したとさ 

一の DVD - R /- RW ( Video ) をファイナライズしたとき 

一® DVD - RW ( Video ) のファイナライズを解除したとき 

巧な再生 （ 早送り/早戻し/コマ戻し/コマ送り/スロー再 ま） 

特巧再生がでをない、またはスムーズに 
再生できない。 

•④ DVD - Video では特殊再生できないことがあります。 

• 逆再生および逆ち向のス□一巧生がスムーズにできないディスクがあります。 

通常の再生に戻ってしまラ。 

- チャプターの変わり目などで通常の巧生に戻ってしまラことがあります。 

特巧再生中の画質が悪い。 

- コマ戻し再生中、逆巧生中、および逆ち向のス□一再生中は画質が低下します。 

音声、字幕、アジグル切 0 換え 

音声ボタン/字幕ボタンを巧しても音 
青/字幕が切り換わ 5 ない。 

• 再生中に音声/字幕が切り換え6れないディスクがあります。ディスクニューで音 
声/字幕を切り換えてください。:: 驴 P .56 

再生中に字幕び表示されない。 

. 早送り/早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆ち向のス□一再生中は字幕が表示されません。 

再生中に音声び出力されない。 

.早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびス□一巧生中は音声が出力されま 
せん。ただし、早送り]中のみ音声が出力されることがあります。 

• オーディオ-ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。: 驴 P .12 

切り換えた音声/字幕が元に戻ってし 
まった。 

• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語] 
^ P .86 /[字幕言語]; 扩 P .86 の設定に戻ります。 

音声を切り換えたとき音青びしば 6 くとざれた。 

- 静止画再生中(スライドショー)は音声がとざれることがあります。 

二力国語の音声が切り換え 6 れない。 

• 録画先が DVD で® DVD - R /- RW (\/ ideo ) がセットされているときは切り換え6れませ/ u 。 

• 外部入力 (L1/L2) を選んでいるときは、[外部音詞をに力国罰に設定して録画して 
ください。: ^ P .84 

- こ力国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのまま 
デジタル出力しているとさは音声を切り換えられません。付属のオーディオ•ビデオ 
ケーブルでアナ□グ音声端テを接続するか、または[□日 Iby Di 旨 ital 出力] 巧 扣を 
[Dolby D 间 tal 一 PCM] に設定すると音声を切り換えられます。 

外部機器から二重音声住音青と副音声)の 
収録されている映像を録画して再生したと 
を、ま音声と副音声び重なって聞こえる。 

• 外部機器から二力国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、 
必ず[外部音司をに力国罰に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの 
音声(主音声/富暗声)が重なって聞こえます。 霄 P .84 

[96 kHz PCM 出力]で [96 kHz ] に設定 
しているのにちかかわ S ず音声が 
48 kHz で出力される。 

• ディスクによっては 48kHz に強制的に変換されることがあります。また、デジタル 
出力されないことをあります。 

岛 び表示されたがアングルび切り換え 6 
れない。 

L 

•猫が表示されてを切り換えられないディスクがあります。ディスクニューで切り 
換えてください。: 驴 P .56 
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症状 原因/巧策 


プレイモード 

「プレイモード再生」でをない。 

プレイモード画面び表示でをない。 

• ® DVD - Vid 即ではプレイモード再生ができないことがあります。 

• ® DVD - Vid 即のディスク：ニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。 

ヴーチモード 

指定した時間にヴーチできない。 

• タイムサーチでは指定した時間よりかしずれた位置か5再生を始めることびあります。 I 

A-BU ピート再生 

A-B リピート再生がでをない。 

■ 固 HDD 、® DVD - Video . ④ DVD - R /- RW ( Vid 如)では、タイトルをまたいだ A - B リピート再生 
がでさません。 

■ A-B U ピート再生とプ□グラム再生を同時に行ラことはできません。 

消去と編集 

編集したタイトルび巧っていない。 

. 編集中に停電など電源がオフになったとさは残りません。 

タイトルを消去したが残量び増えない。 

• ® DVD - R 、® DVD - RW ( Vid 阳)では、消まされたタイトルが表示されなくなるだけで、残量は増えま 
せん。ただし、 ® DVD - RW ( Video ) の最後に録画したタイトルを消ましたときのみ残量が増えます。 

- ® DVD - RW ( VR ) では、約1分攻上連続した映像を消ましないと残量は増えません。 

残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします（短い 
範囲の映像をたくさん消去したとさは、消去した映像の合計時間と残量が一致しな 
いことがあります）。 

• ダビング U ストのタイトルを消去してを残量は変わりません。 

消ちや編集がでをない。 

• ® DVD では、録画中に消去や編集ができません。 

• ® DVD - R /- RW ( VR ) では、己砂未満の映像を消去できないことがあります。 

• ® DVD-R (抓) の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります (® DVD - R に 
管理情報を記録するための容量がな < なるためです)。 

編集部分の映像びずれる。 

. 本機料外の DVD レコーダーで録画/編集したディスクを巧生すると編集部分の映像 
が多少ずれることがあります。 

-[シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 跟 P .89 

DVD プレーヤーまたは他の DVD レコー 
ダーでタイトル名び正しく表示でをない。 

■ お使いの DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーび全角文字表おに対応しているか 
巧認してください。 

• タイトル名を全ち文字で入力した® DVD - R /- RW ( Vid 即)を全ち文字表示に対応していな 
い DVD レコーダーでフアイナライズすると正しく表示されません。このディスクは 
本機でち正しく表示でさませんのでごを意くださし、。 

ワンタッチダビング 


ワンタッチダビングでをない。 • 下記のときはワンタッチダビングできません I 


一録画中 

ダビング先が固 HDD のとき 

一因 HDD の残量がないとさ(足りないとさはでさる限り録画します） 

-タイトル数がすでに9目日になっているとさ 

一他機で作成した DV □のタイトル屏生中に < PLAY 〉 と本体表示窓に表示されるタイトルなど) 
をダビングしよラとしたとさ 
ダビング先が® DVD のとき 
-*• ® DVD の残量が足りないとき 
^タイトル数がすでに日目になっているとさ 

一録画できないディスクロアイナライズ済の® DVD - R /- RW(\/id 即)など促';セットされているとき 
一 「1 回 だけ録画可能」な映像を® DVD-RARW にダビングしようとしたとき 
一 [ LP ]、[ EP ]、[ SLP ]、[ SEP ] で録画した]目：日ロイド)の映像を® DVD - R /- RW(Vid 削)にダビング 
しよラとしたとさ 

一] 目：日ロイ ド) と4 : 3の映像が混在したタイトルを® D \/ D - R /- RW ( Video ) にダビングしよう 
としたとさ 

ーニ カ国語放送が録画されたタイトルを® DVD - R/-RW (邮 I 即)にダビングしようとしたとき 
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r 症状 原因/対策 


ダビング/ダビングリス 


高速でダビングできない。 

.®D\/D-R/-RW から固 HDD には高速でダビングできません。 

• n 回だけ録画可能」な映像が録画されているタイトルはの DVD-R/-RW(VR) から 
固 HDD にダビングでさません。また、他の DVD レコーダーで録画したタイトルをダビ 
ングでさないことがあ0ます。 

n 回だけ録画巧能」な映像をダビングで 
をない。 

• 因 HDD に録画した n 回だけ録画巧能」な映像を® DVD にダビングするには 、 CPRM 
対応の④ m/D-R/-RW/(VR) にダビングしてくださし、ただし、ダビングされたタイトル 
は囚 HDD から消去されます。また、タイトルび保護されているときはダビングび実 
巧されません。 

• ® 肌 D-R/-RW(VR) に録画した「1回だけ録国同能」な映像は固 HDD にダビングできません。 

ダビングリストにタイトルを追加できな 
い。 

• 下記のときは、固 HDD に録画した ri 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビ 
ングリストに追加できません。 

一[ビデオモード]のディスクをセツトしたとさ 

一 ®DVD-R/-RW(Vid 即)または CPRM に対応していない® DVD-R/-RW(VR) がセツトさ 

れているとさ 

一すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビング U ストに追加されて 
いるとき(すでに追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再 
度追加することがでさます。） 

本が設定/ディスク設定 

項目びのちで表示された。 

• 変更でさない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状 
態により選べる項目が異なります。 

巧期化できない。 

言己録ち式を切り換え S れない。 

• ④ DVD-R を VR モードで使ラときは未使用のをのを初期化してください(初期化しな 
いと自動でビデオモードで録画されます)。 

• 一度 VR モードで初期化した® DVD-R はビデオモードに戻せません。 

• 一度ビデオモードで録画した® DVD-R は VR モードで初期化できません。 

才ーディオ DRC の効果がルさい。 

• 効果のルさいディスクがあります。 

• お使いのスピーカー、テレビ、または AV アンプの音量設定によってを効果が異なり 
ます。実際に設定を切り換えなが6—番効果のある設定を選んでください。 


イスク情報表示 


[ ! ] が表示された。 

[ # ] が表示された。 

録画または再生時間び実際の時間より短 
く表示される。 


• n 回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。 が P .1 邮 


•24 コマ/砂で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。: 驴 P.100 


-本機の録画/再生時間は、実隙の録画/再生時間より日.1%程度短く表示されます。放送 
などの映像では、]秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜 
上30フレームを]秒として計算しています。 このため、 時間が約 0.1 %短く表示され 
ます。たとえば、]時間録画をすると実隙に]時間録画されますが、本機の時間表示は 
已 0( 分） X 音 7 =已 9 .日 4( 分）=己日(分)已已渺）となります。 
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再生中にこの症状が出たとさは、本体またはリモコンの停止■ボタンを巧してから再度再生してください。 
停止■ボタンを受け付けないと对ま、屬 原む ボタンを押して電源をオフにしてか5再度電源を入れなおしてください。 
電源む ボタンを受け付けないとさは、本体の 電源む ボタンを曰秒 LU 上 巧し続けると電源がオフになります(こ 
の操作を行いますと、電源コードを一度抜き差しした状態と同じになります)。..^ 


〇 


© © © © 
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静電気など、外部か5の影響によ0本機び正常に動作しないことびありまず。このよラなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正 
常動作になる場合びあ0ます。それでわ正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 ^=* P .120 をお読みのラえ、販売店にお問い 
をわせ < ださい。 



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおずずめいたしまず。こんな症げはありませんか？ 
-電源コードや電源プラグび異常に熱くなる。 

-電源コードにさけめやひび割れびある。 

-電気び入ったり切れたりずる。 

•本体か6異常な音、熱、臭いがずる。 


症状 

原因/巧策 I 

その 化！ 

DVD と CD で音量差を感じる。 

• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。 

リモコンで操作でをない。 

-本体と U モコンの [ U モコンモード]を合わせてください。 U モコンの [ U モコンモー門は 
乾電池を交換したときや消耗したときに[レ]-ダー 1] に戻ることがあります。 贯 P .91 
- U モコン受光部との距離が 7 m の範囲で操作してください。 

- U モコンを本体前面部の U モコン受光部に向けて操作してください。;: 骄 P .10 
-直射日光や堂光灯の強い光が直接 U モコン受光部に当たると、操作できないことがあ 
ります。設置場所を変えるか本機を堂光灯から離してください。 

• 新しい乾電池と交換してください。 

スピーカーか5音び出ない、または音が 
歪む。 

• テレビまたは AV アンプなどの音量が最ルになっていないか確認してください。 

• 外部入力端子からの音声のとさは[入力音声レベル]の設定を変更してください。 巧 =* P .85 
• オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 巧^ P .12 
• 接続プラグの差し込みががれたり、不十分になっていないか確認してください。: 驴 P .12 
• デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。 贯 P . 的 
• DTS 音声は同軸デジタル音声出力端子からのみ出力されます。® DVD - Vid 即、 ® CD (- R /- RW ) 

の DTS 音声を楽しむときは、本機の同軸デジタル音声出力端子と DTS 対応アンプの同軸 
デジタル音声入力端子を接続して、 [ DTS 出力] 货 P . 妨を[オン]に設定してください。接続 
している AV アンプが DTS 音声に対応していないと对ま、 U モコンの音声ボタン、また 
はデイスク^ニユーで DTSL ： 1外の音声を選んでくださし X ® DVD-™eo のときのみ)。 

電源コードを抜いたあと、または停電が 
復帰したあとに時計び表示されない(時計 
が [ :と表示される)。 

-工場出荷後約己年間は、内蔵電池によって停電したあとち時計を保持(バックアップ） 
します。電池が消耗すると停電したとさに時計の保持がでさません。停電したあとは 
時計を合わせてください。: 驴 P .83 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店ま 
たは修理受付センターにご相談ください。: 护 P .122 


1〇 


画面び止まつたり、操作を受け付けないとをには… 


故障や事故防止のため、ずぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントか 5 巧き、『保証とアフターサービスについ 
て』:^ P .120 をお読みのうえ、修理受付センター:^ P .122 に点検をご依頼ください。 
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表示 

原因/対処 

テレビ画面 

■ 

ディスクを初期化していまず。 

約1分ほどお待ちくだをい。 

未使用の® DVD - RW をセツトずると自動で初期化を始めます。 

■ 

リージョン No . が含つていません。 

DV □プレーヤーと④ DVD - Video には做或番号 ( U — ジョン No .) び設けられて 
います。左記内容び表示されるディスクは、本機(曰本向け)で設定されたま 
号に番)を含んでいないため再生でさません。 

■ 

これむ上タイトルを録画できません。 

-タイトル数び一杯です。不要なタイトルを消去してください。 巧^ P .66 
-予約録画中にタイトル数び一杯になり、自動で録画び停止したとさに表示 



されます。 

■ 

管理情報が一杯でず。 

チャプター数、またはその他の管理情報び一杯です。不要なタイトルを消去 

■ 

これ ly 上チャプターマークを追加でをません。 

してくださし、 が P .66 

■ 

このディスクは録画でをません。 

他社 DVD レコーダーでフアイナライズされたディスクに録画しようとした 


フアイナライズ解除してください。 

ときに表示されます。[ディスク設因のロアイナライズ解瞒を実行してくだ 



さい。 巧^ P .93 

■ 

本機で対応していないディスク、または読込みできない 

-ディスクに傷/汚れなどび付いている可能性びあります。ディスクをク 


ディスクでず。 

U —ニングしてか5、再度ディスクをセツトしてください。それでち左記 

■ 

このディスクは再生できません。 

の内容び表示されるとをは、新しいディスクまたは国内方ーカーのディス 

■ 

このディスクは録画できません。 

クと交換してください。ディスクを交換してち表示されるとさは『保証と 

■ 

CPRM 情報が正しく読めません。 

アフターサービスについて』 巧^ P .120 をご覧にな0、お買いまめの販売店 

■ 

ディスクに情報を記録でさませんでした。 

へお問い合わせください。 

■ 

編集でさませんでした。 

• 本機で録画できなし)ディスク ( DVD + RW / DVD + R / DVD - RAM など)の可 

■ 

初期化でをませんでした。 

能性びあります。 

■ 

正しくフアイナライズでさませんでした。 


■ 

正しくフアイナライズ解除できませんでした。 


■ 

正しくディスク保護解除できませんでした。 


■ 

CPRM 非対応ディスクには録画できません。 

n 回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。 n 回だけ録画可能」 

■ 

この映像はビデオモードでは録画でをません。 

な映像は、 □ HDD または CPRM 対応の® DVD - R /- RW ( VR ) にのみ録画ずるこ 
とびでをます。詳しくは が P .52 をご覧ください。 

■ 

録画禁止の映像がありました。 

r 録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、録画 


[画面表の]を巧ずと、この表のはミ肖えまず。 

禁止の部分は録画されません)。 

■ 

CPRM 情報が正しくありません。 

CPRM 情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性もあり 
ますので『保証とアフターサービスについて』 或 =^ P .120 をご覧になり、お買 
い巧めの販売店へお問い合わせください。 

■ 

ディスクを修復していまず。 

録画中に停電などで電源び切れ、次回電源び入ったときに表示されます。 

■ 

ディスクを修復でさませんでした。 

録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表示されま 
す。この場を、そのときに録画していたタイトルは失われることびあります。 

■ 

DVD の管理情報が一杯になりました。 

録画中に管理情報び一杯にな D 、 自動で録画び停止したと走に表示されます。 

■ 

HDD の管理情報び一杯になりました。 


■ 

チャンネルび設定されていません。 

[自動チャンネ J レ設定]でチャンネルを設定してください。: が P .94 


本体設定か5自動チャ ンネ J レ設定を行つてください。 
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表示 

原因/対処 

ァレビ画面 

■ 

指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できませ 

指定した地域のホスト局び受信でさていません。他の地域のホスト局を受信 
できるとさは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信で 
さまず。: 驴 P .94 

■ 

HDD 情報が正しくありません。 

固 HDD の情報を正しく読み取れないときに表示されます。 因 HDD び破損して 
し、る可能性びあります。『保証とアフターヴービスについて』 歌 P .120 をご 
覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 

■ 

辞書情報が正しくありません。 

番組表のキーワード検索に使ラ辞書情報び正しくないとさに表示されます。 
『保証とアフターサービスについて』 巧^ P .120 をご覧になり、お買い求めの 
販売店へお問い合わせください。 

■ 

1 つのタイトルとして録画できる時間を超えたので録画を 
停止しました。 

固 HDD では、1タイトルとして記録でさる時間び約] 2時間に制限されてい 
ます。約12時間を超えると自動で録画を停止します。 

■ 

HD ひ晴報が正しくありません。ディスク設定か 5HDD 巧 
期化を巧ってください。 

固 HDD の情報を正常に読み取れないため、録画などびできない状態になって 
います。 固 HDD を初期化すると再度録画などびできる可能性びあります 
([ HDD 初期化]: ^ P .92 )。ただし、 固 HDD を初期化すると、保護されている 
タイトルを含めすベての録画内容び消去されます。 

■ 

温度上昇により、動作を停止しました。 

[画面表の]を巧ずと、この表のはミ肖えまず。 

本体内部の温度び制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される 
場含は『保証とアフターサービスについて』: 骄 P .120 をご覧になり、お買い 
求めの販売店へお問い合わせください。 

■ 

HDD の最適化を行うことをお奨めしまず。 

ディスク設定で設定ずることができまず。 

固 HDD の最適化をお勧めします。[ディスク設定] 艰 P .93 で設定してくださ 
い。 

■ 

HDD の最適化を巧ってくだをい。 

ディスク設定で設定ずることができまず。 

このまま使い続けると 固 HDD の情報を正しく読み出せなくなります。 固 HDD 
を最適化してください。[ディスク設茵贯 P . 的 で設定してください。 

■ 

HDD の最適化が不十分でず。もラー度実行してください。 

固 HDD の最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、 固 HDD の最適化 
を実行するための残量び不足しています。タイトルを消去してください。;: 驴 P .66 

本化表 7 F 窓 

■ 

TIMER READY 

録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態にな0、 
操作が制限されまず。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強 
制的に操作を終了して予約待機状態にな0ます。 

■ 

CODE ERROR 

-入力した G コード番号び間違っていないか確認してください。 

-ガイドチヤンネルび設定されているか確認してください。; が P .98 

■ 

CAN' TSET 

入力した G コード番号の番組びすでに終了してないか確認してください。 

■ 

LSI NG 

故障している可能性びあ0ます。『保証とアフターサービスについて』 

巧" P .120 をご賣にな0、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 

■ 

EPG 

番組表 ( EPG ) データを受信中に表示されます。 

■ 

DIG ERROR 

番組表のキーワード検索に使う辞書晴報が正しくないときに表示されま 
す。『保証とアフターヴービスについて』 取 P .120 をご覧になり、お買い 
求めの販売店へお問い合わせください。 

■ 

HDD ERROR 

HDD 情報に異常があるときに表示されます。 
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。用語解説 


巧 

アスペクト比 

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率び 
4: 3です。八イビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率び ] 色：目 
となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。 

インターレース(淸び越し走査） 

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線 
を描き、目の残儘を利用して、次に偶数番目の走査線を描しで1 11® (フ 
レーム)を表示します。従来のテレビの走査ち式として採用されています。 
通潮ま、解像度の数字の楼ろに" r を付けて但2面など)表記します。 

映像出力(コンポジット） 

輝度信号 ( Y ) と色信号に)を混含して]本のコードで伝送できるように 
した信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(丫)と色信号 
に)を分離しなければなりません。この輝度信号(丫)と色信号に)を分離 
するとさの精度で画質の良さび決まります。 

音き言語 

DVD ビデオには]枚の中に複数の音青び記録されているディスクびあ 
ります履大8言語 (8 ストリーム)の音声を記録できます)。記録されて 
いる 音青を切り換えて再生できます。 

回 

概疲制巧 

暴カシーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベル(大小)び設け日 
れたディスクびあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよ 
りもルさく設定ずると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。 

字幕言語 

映画などでおなじみの字幕の言語です。 DVD ビデオには]枚の中に複 
数の字幕び記録されているディスクびあります履大32力国語まで記録 
することびできます)。記録されている字幕を切り換えて再生できます。 

巧 

ダイナ S ックレンジ 

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大 
値と最ル値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル ( d 目)単位 
で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(才ーディオ DRC ) と 
最小の信号レベルび上がり最大の信号レベルび下びります。これによ 
0、高いレベル音声信号（破裂音など）び低減され、低いレベルの音青 
信号（人の声など）がはっきりと聞こえるよラになります。 

ドルビーデジタル 

DVD の標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されて 
いるソフトや現在最も主流となっている日.1 ch サラウンドで記録され 
ているソフトびあ0ます。ドルビーデジタル但 .1 ch サラウンド)で記 
録されているソフトには、日つのチヤンネルにそれぞれのシーンに合っ 
た音声び個別で記録されています。また、サブウーファーか5出力され 
る低音を記録されています。本機をドルビーデジタル対応 AV アンプな 
どと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチヤンネル 
再生を楽しめます。 


ドルビ—デジタルステレオクリエ—夕— 

ドルビーデジタルステレオク U エーターによって、ドルビーデジタルの 
目の覚めるよラな音質でステレオ音青の DVD ビデオを作成することび 
でをるよラになります。 

この技術を PCM 記録の代わ0に用いることで記録容量を節約すること 
び巧能となり、その結果、よ0高い解像度(ビットレート)の映像、また 
は、より長い記録時間を実現することび可能になります。 

ドルビーデジタルステレオク U エーターを巧いてマスタ U ングした 
DVD はすべての DVD ビデオプレーヤーで再生することび巧能です。 

Q 

ビデオモード 

市販の DVD ビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映儘を他の 
DVD プレーヤー、 DVD レコーダー、または DVD ビデオ対応パソコン 
で再生でをます。他の DVD プレーヤーなどで再生するにはファイナラ 
イズといラ処理び必要です。 

ピュアシネマモード 

DVD ビデオには、「ビデオ素材」と「フィルム素材」の2種類の映儘 
信号びあります。「ビデオ素材」は、映像情報を30コマ/秒で記録し 
た信号です。「フィルム素材」は、映像情報を24/秒で記録した信号で 
す。ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映像信号を異なるコマ 
び混じりあうことなく日日コマ/秒のプ□グレッシブ映像信号に変換し 
て、鮮明な映像を楽しめます。フィルム素材の映儘び再生されていると 
きは、ディスクの情報画面に削び表示されます。 通^ P .100 

プログレッシブ(順次走査） 

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の艾 
字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美 
しい画像びご覧になれます。通常解儘度の数字の渡ろに "P" を付 
けて(已2日 P など)表記します。 

S 

マルチアングル 

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台の力^ラで撮影している場合 
びほとんどです。 DVD ビデオでは、最大目つのカメラアングルで撮影 
された映像を同時に収録でさます。アングルマークび付いた DVD ビデ 
才では、同一場面を複数のアングルで楽しめます。 

回 

リージョン NOi 圈國 

ディスクの地域番号です。 DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーと 
DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号び設定されていま 
す。再生するディスクに記載された地域番号びお使いの DVD レコー 
ダーまたは DVD プレーヤーに設定されている番号に含まれていないと 
きは、そのディスクを再生できません。本機(日本向け)で再生でをる 
ディスクの地域番号は2蚕ですので、地域番号び" 2" を含むか "ALL" 
となっているディスクのみ再生できます。 
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■J ニア PCM 

音声の圧縮を行わない方式です。 S ユージカルや音楽コンサートなどを 
収録した DVD ビデオによく使用されます。 48 kHz /16 bit 、 日目 kHz 
などの表示びあることをあります。 

〇 

DTS*2 

DTS とはデジタルシアターシステムズ (Digital Theater Systems ) の 
略です。日. Ich のデジタル•サラウンド録音再生ち式で、 DVD ビデオ 
のオプシヨン音青タイプとして認め5れています。本機を DTS 対応 
AV アンプなどと接続して DTS デジタル-サラウンドで記録された 
DV 日ビデオを再生すると、ドルビーデジタルに. Ich サラウンド)で記 
録されているソフトと同様に己.1 ch 音声を楽しめます。 

D 映像端子 

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(丫、 
C 巨 / P 巨、 CR / PR ) と映儘信号のフォーマットを識別する制御信号を1 
つのコネクタで接続する端子です。 

MPEG (エムペグ） 

Movin 呂 Picture Experts Group の略です。これは動画音青圧縮方法 
の国際標準です。 DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像/音青はこの 
方式で記録されています。 DVD ビデオには、この方式でデジタル音青 
を圧縮して記録しているディスクもあります。 

S 映像出力 

S 1 とは映儘のアスぺクト比(4:3、 ] 目: 9) の識別信号の入った S 映儘信 
号です。 

S 2 とは S ] に加え画儘信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識 
別信号の入った S 映像信号です。 S 2 対応のワイドテレビでは、適切な 
映像モードに自動的に切り換わります。 

VR モード 

VR は Vide 日 Rec 日 「 din 呂(ビデオレ]-ディング)の略です。 DVD-RW 
の基本記録ち式で、録画または消去を繰り返すことびでさます。また、 
部分消まなどの編集ちでさます。 


ninnssisli 

[stereo creator I 

ドルビーラボラト U —ズか 5 の実施権に基づを製造されていま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダブル□記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

四@ 

'digital OUTI 

" DTS " および "DTS Digital Out " は米国の Digital Theater 
Systems , Inc . 登録商標です。米国 Digital Theater 
Systems , Inc . からの実施権に基づき製造されています。 
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^ 地域別地域コード • 放送局一覧 y 



地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 
アナ□グ放送のチャンみレび変^されたときは、 
[個別チャンネル設定] 巧^ P .96 で該当ずる放送 
局の受信チヤンネ J レを変更して < ださい。 



地 

域 

地域 

コード 

表示チヤンネルと巧送局名 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

化 

M 

道 

札 

幌 

001 

H 巨巳 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 

TVh 

17 

17 

STV 

已 

已 





UH 巨 

27 

27 



HTB 

3 巳 

3 巳 



NHK 

教育 

12 

白 0 

か 

樽 

002 



NHK 

教育 

孟 



HT 巨 

35 



TVh 

24 

]7 

STV 

7 

巳 

UH 巨 

吕臣 

27 

HBC 

白 



NHK 

総合 

占去 



旭 

川 

003 



NHK 

教育 

2 

白 0 



TVh 

33 

17 





STV 

7 

已 

UH 巨 

37 

27 

NHK 

総合 

9 

80 

HTB 

3 白 

3 已 

HBC 

11 

1 



名 

寄 

004 







NHK 

総合 

4 

80 



STV 

己 

巳 

HTB 

24 

35 

UH 巨 

吕臣 

27 



HBC 

10 



NHK 

教育 

12 

白 0 

稚 

内 

00 巳 



NHK 

教育 

30 

白 0 



HT 巨 

24 

3 已 





STV 

22 

已 

UH 巨 

吕臣 

27 

NHK 

総合 

吕 8 

80 

HBC 

10 





室 

蘭 

00 已 



NHK 

教育 

孟 







TVh 

29 

]7 

STV 

7 

已 

UH 巨 

37 

27 

NHK 

総合 

品 

HTB 

3 白 

3 已 

HBC 

11 

1 



ち 

ル 

牧 

007 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 







TVh 

47 

17 

STV 

已 7 

己 

UH 巨 

巳 3 

27 

NHK 

総合 

51 

80 

HTB 

61 

3 已 

HBC 

巳巳 

1 



函 

館 

008 







NHK 

総合 

4 

80 

TVh 

21 

]7 

HBC 

巨 

1 

HTB 

3 已 

3 已 

UH 巨 

27 

27 



NHK 

教育 

10 

90 



STV 

12 

已 

帯 

広 

009 







NHK 

総合 

4 

80 



HBC 

6 

1 

HTB 

34 

3 己 

UH 巨 

32 

27 



STV 

10 

巳 



NHK 

教育 

12 

白 0 

訓 

路 

010 



NHK 

教育 

吕 

白 0 







HTB 

3 白 

3 巳 

STV 

7 

已 

UH 巨 

41 

27 

NHK 

総合 

白 

80 



HBC 

11 

1 



網 

是 

011 

HBC 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 



STV 

巳 

已 



HTB 

3 已 

35 

UH 巨 

27 

27 







NHK 

教育 

12 

白 0 

見 

012 



NHK 

教育 

2 

白 0 







HT 巨 

61 

3 巳 

STV 

7 

已 

UH 巨 

巳白 

27 

NHK 

総合 

9 

80 



HBC 

巳 3 

1 



青 

森 

青 

森 

013 

青森 
放送 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 

青森 
朝曰 

34 

34 

NHK 

教育 

已 

白 0 





UH 巨 

27 

27 





HTB 

3 巳 

3 巳 

青森 
テレビ 

38 

38 

八 

尸 

014 



旧 C 

吕 

白 

テレビ 
岩手 

37 

3 已 

青森 
朝曰 

31 

34 

STV 

12 

已 



NHK 

教育 

7 

白 0 

UH 巨 

27 

27 

NHK 

総合 

9 

80 

めんこレ 

吕白 

33 

青森 
放送 

11 

1 

青森 
テレビ 

33 

38 

む 

二） 

01 巳 







NHK 

総合 

4 

80 



青森 
朝曰 

巳已 

34 







青森 
放送 

10 

青森 
テレビ 

58 

38 

NHK 

教育 

12 

白 0 

岩 

手 

盛 

岡 

01 已 

東北 

放送 

1 

1 

めんこい 

33 

33 

テレビ 
岩手 

3 已 

3 已 

NHK 

総合 

4 

80 



旧己 

6 

6 

東日本 
放送 

32 

32 

NHK 

教育 

8 

90 

S ヤギ 

TV 

34 

34 

青森 
テレビ 

38 

38 

岩手 
朝曰 

31 

吕〇 

仙台 
放送 

12 

12 

董 

石 

017 



NHK 

総合 

2 

80 

テレビ 
岩手 

已 8 

3 已 











めんこい 

已〇 

33 

旧 C 

10 

巳 

岩手 
朝曰 

已吕 

20 

NHK 

教育 

12 

白 0 

吕 

018 



旧巳 

2 

巨 

テレビ 
岩手 

37 

3 已 



NHK 

総合 

晶 







めんこい 

吕白 

33 



岩手 
朝曰 

27 

20 

NHK 

教育 

12 

白 0 

宮 

城 

仙 

ム 

019 

東化 
放を 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 



NHK 

教育 

已 

白 0 



東日本 
放送 

32 

32 



S ヤギ 
TV 

34 

34 





仙台 
臟 

12 

12 

石 

卷 

020 

東ゴヒ 
巧送 

已 9 

1 



NHK 

総合 

已] 

80 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 



東日本 
放送 

61 

32 



S ヤギ 
TV 

巳已 

34 





仙台 
放送 

已 7 

12 

気 

/口 

021 



NHK 

総合 

吕 

80 



東北 

放送 

4 

1 



仙台 
放送 

已 

12 

東日本 
放送 

43 

32 



S ヤギ 
TV 

37 

34 

NHK 

教育 

10 

90 





秋 

田 

秋 

田 

022 



NHK 

教育 

2 

白 0 





秋田 
朝曰 

31 

ち']'' 







NHK 

総合 

9 

80 



が;旧 
放送 

11 

11 

秋田 
テレビ 

37 

37 

大 

館 

023 

青森 
放送 

1 

1 





NHK 

総合 

日'。' 

秋田 
朝曰 

已白 

31 

が;田 
放送 

已 

11 



NHK 

教育 

孟 







秋田 
テレビ 

已 7 

37 

大 

曲 

024 



NHK 

教育 

43 

白 0 





秋田 
朝曰 

41 

31 







NHK 

総合 

4 己 

80 



が;田 
放送 

47 

11 

秋田 
テレビ 

己] 

37 

山 

お 

山 

形 

025 







NHK 

教育 

4 

90 



テレビユー 
山形 

3 巳 

3 巳 



NHK 

総合 

8 

80 



山形 

放送 

10 

10 

さ < らんぼ 

30 

30 

山お 
テレビ 

38 

38 

鶴 

岡 

026 

山形 

放送 

1 

10 



NHK 

総合 

3 

80 





NHK 

教育 

晶 



テレビユー 
山形 

吕 2 

36 





さ < らんぽ 

吕 4 

30 

山形 

テレビ 

3 白 

38 

米 
ミ尺 

027 







NHK 

教育 

50 

90 



テレビユー 
山形 

巳己 

3 巳 



NHK 

総合 

52 

80 



山形 

放送 

巳 4 

10 

さ < らんぼ 

已〇 

30 

山形 

テレビ 

已 8 

38 

福 

島 

福 

島 

028 

東化 
巧送 

1 

1 

NHK 

教育 

吕 

白 0 



テレビユー 
福島 

31 

31 



福島中巧 
TV 

33 

33 

東日本 
放送 

32 

32 

S ヤギ 
TV 

34 

34 

NHK 

総合 

白 

80 

福島 
放送 

3 已 

3 已 

福島 
テレビ 

11 

11 

仙台 
放ち 

12 

12 

し） 

わ 

さ 

029 

東北 

巧ち 

1 

1 

テレビユー 
福島 

32 

31 



NHK 

総合 

4 

80 



福島中央 
TV 

34 

33 

東日本 
放送 

61 

32 

福島 
テレビ 

8 

11 



NHK 

教育 

10 

90 

仙台 
放送 

12 

12 

福島 
臟 

36 

3 已 

夏 

憂 

030 

NHK 

総合 

1 

80 



NHK 

教育 

3 

白 0 

テレビユー 
福島 

47 

31 



福島 
テレビ 

6 

11 

東日本 
放送 

32 

32 

福島中央 
TV 

37 

33 

ミヤギ 
TV 

34 

34 

福島 
放送 

41 

3 已 



仙台 
放送 

12 

12 

筑 

城 

水 

尸 

031 

NHK 

総合 

44 

80 



NHK 

教育 

46 

白 0 

日本 

テレビ 

42 

4 

巧送 
大学 

16 

]已 

TBS 

40 

6 



フジ 

テレビ 

38 

8 

ちば 
テレビ 

3 白 

46 

テレビ 
朝曰 

36 

10 



テレビ 

東京 

3 吕 

12 

曰 

立 

032 

NHK 

総合 

52 

80 



NHK 

教育 

已〇 

白 0 

日本 

テレビ 

54 

4 



TBS 

巳巳 

已 



フジ 

テレビ 

巳 8 

8 



テレビ 
朝曰 

已〇 

10 



テレビ 

東京 

臣吕 

12 

栃 

木 

宇 

都 

宮 

033 

NHK 

総合 

己] 

80 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 

日本 

テレビ 

巳 3 

4 

巧送 
大学 

16 

16 

TBS 

巳巳 

6 



フジ 

テレビ 

57 

8 

とちざ 
TV 

31 

23 

テレビ 
朝曰 

41 

10 

群馬 
テレビ 

48 

48 

テレビ 
ま京 

44 

12 

矢 

板 

034 

NHK 

総合 

40 

80 



NHK 

教育 

30 

白 0 

日本 

テレビ 

36 

4 



TBS 

4 吕 

6 



フジ 

テレビ 

4 已 

8 

とち ざ 
TV 

33 

吕 3 

テレビ 
朝曰 

巳白 

10 



テレビ 
ま京 

61 

12 
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表のみかた 


([放送局名 )-• 


*NHK 

i 已召 

■総 含 

；80. 


^ 受信チヤンネル) 
j ►(ガイ ドチヤンネル) 


与—表示チヤンネル) 


© 


番組表のホスト局び受信できないときは、 
番組表の取得びでさません。 


' : nR I か;车 _ 

^ま組表のホスト局 ) 



地 

攝 

地域 

コード 

表示チャンネルと放ち局名 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

群 

請 

前 

指 

03已 

NHK 

総合 

巳吕 

80 



NHK 

教育 

50 

90 

日本 

テレビ 

已4 

4 

群馬 
テレビ 

48 

48 

TBS 

已曰 

巨 

放送 

大学 

40 

]已 

フジ 

テレビ 

已8 

8 

テレビ 

埼玉 

38 

38 

テレビ 
朝曰 

60 

10 



テレビ 

東京 

62 

12 

桐 

生 

036 

NHK 

総合 

51 

80 



NHK 

教育 

57 

90 

日本 
了レビ 

已3 

4 

群馬 
了レビ 

41 

48 

TBS 

已已 

巨 

巧送 
大学 

40 

16 

フジ 

テレビ 

3已 

''ち'' 



テレビ 
朝曰 

已白 

10 



テレビ 

東京 

61 

さ' 

埼 

玉 


037 

NHK 

総合 

80 

MX 

TV 

14 

14 

NHK 

教育 

3 

90 

曰本 
テレビ 

4 

4 

放送 

大学 

16 

16 

TBS 

6 

白 

テレビ 

埼玉 

38 

38 

フジ 

テレビ 

8 

8 

ちば 
テレビ 

4已 

46 

テレビ 
朝曰 

10 

10 

群馬 
テレビ 

48 

48 

テレビ 

東京 

12 

12 

能 

038 

NHK 

総合 

51 

80 



NHK 

教育 

3已 

90 

曰本 
テレビ 

已3 

4 



TBS 

已已 

巨 

テレビ 

埼玉 

30 

38 

フジ 

テレビ 

已7 

''ち'' 



テレビ 
朝曰 

已白 

10 



テレビ 

東京 

61 

さ' 

秩 

父 

03白 

NHK 

総合 

14 

80 



NHK 

教育 

49 

90 

曰本 
テレビ 

16 

4 



TBS 

18 

6 

テレビ 

埼玉 

47 

38 

フジ 

テレビ 

2白 

8 



テレビ 
朝曰 

38 

10 



テレビ 

東京 

44 

12 

千 

葉 

千 

葉 

040 

NHK 

総合 

80 

MX 

TV 

14 

14 

NHK 

教育 

3 

白0 

日本 

テレビ 

4 

4 

放送 

大学 

16 

16 

TBS 

6 

6 

tvk 

42 

4吕 

フジ 

テレビ 

8 

8 

ちば 
テレビ 

4已 
4日. 

テレビ 
朝曰 

10 

10 

テレビ 

埼玉 

38 

38 

テレビ 

東京 

12 

12 

跳 

子 

041 

NHK 

総合 

已1 

80 



NHK 

教育 

49 

白0 

日本 

テレビ 

已3 

4 



TBS 

已已 

巨 



フジ 

テレビ 

已7 

8 

ちば 
テレビ 

3白 

46 

テレビ 
朝曰 

已白 

10 



テレビ 

東京 

61 

12 

東 

京 

東 

京 

042 

NHK 

総合 

80 

MX 

TV 

14 

14 

NHK 

教育 

3 

90 

曰本 
テレビ 

4 

4 

放送 

大学 

16 

16 

TBS 

巨 

巨 

tvk 

4吕 

42 

フジ 

テレビ 

8 

8 

ちば 
テレビ 

4已 

4已 

テレビ 
朝曰 

10 

10 

テレビ 

埼玉 

38 

38 

テレビ 

東京 

12 

12 

八 

王 

子 

お1 

043 

NHK 

総合 

33 

80 

MX 

TV 

40 

14 

NHK 

教育 

吕白 

90 

日本 

テレビ 

3已 

4 



TBS 

37 

6 



フジ 

テレビ 

31 

8 



テレビ 
朝曰 

4已 

10 



テレビ 

東京 

62 

12 

多 

摩 

市 

を1 

044 

NHK 

総合 

49 

80 

MX 

TV 

61 

14 

NHK 

教育 

47 

90 

曰本 
テレビ 

已] 

4 



TBS 

已3 

巨 



フジ 

テレビ 

已已 

8 



テレビ 
朝曰 

已7 

10 



テレビ 

東京 

已白 

12 


横 

巧 

1 

04已 

NHK 

総合 

巳吕 

80 



NHK 

教育 

50 

90 

曰本 
テレビ 

已4 

4 



TBS 

己6 

巨 

tvk 

48 

42 

フジ 

テレビ 

已8 

8 



テレビ 
朝曰 

60 

10 



テレビ 

東京 

62 

12 

横 

お 

2 

046 

NHK 

総合 

80 

MX 

TV 

14 

14 

NHK 

教育 

3 

90 

曰本 
テレビ 

4 

4 

放送 

大学 

16 

16 

TBS 

巨 

巨 

tvk 

4吕 

42 

フジ 

テレビ 

8 

8 



テレビ 
朝曰 

10 

10 



テレビ 

東京 

12 

12 

神 

奈 

川 

¥ 

攝 

047 

NHK 

総合 

33 

80 



NHK 

教育 

29 

90 

曰本 
テレビ 

3已 

4 



TBS 

37 

6 

tvk 

31 

4吕 

フジ 

テレビ 

3白 

8 



テレビ 
朝曰 

41 

10 



テレビ 

東京 

43 

12 

秦 

野 

048 

NHK 

総合 

47 

80 



NHK 

教育 

4白 

90 

曰本 
テレビ 

已] 

4 



TBS 

已3 

巨 

tvk 

61 

42 

フジ 

テレビ 

已已 

8 



テレビ 
朝曰 

己7 

10 



テレビ 

東京 

已9 

12 

ル 

田 

原 

04白 

NHK 

総合 

巳吕 

80 



NHK 

教育 

50 

90 

曰本 
テレビ 

已4 

4 



TBS 

已巨 

巨 

tvk 

4已 

42 

フジ 

テレビ 

已8 

8 



テレビ 
朝曰 

60 

10 



テレビ 

東京 

62 

12 

山 

梨 

甲 

府 

〇已〇 

NHK 

総合 

80 



NHK 

教育 

3 

90 

曰本 
テレビ 

4 

4 

山梨 
放さ 

已 

已 

UTY 

37 

37 

TBS 

已 

已 

フジ 

テレビ 

8 

8 



テレビ 
朝曰 

10 

10 



テレビ 

東京 

12 

12 

長 

野 

長 

野 

1 

0己] 



NHK 

総合 

44 

80 



長野 
朝曰 

已〇 

20 



テレビ 
信州 

40 

30 





NHK 

教育 

46 

白0 

長野 
放送 

42 

38 

信越 
巧送 

48 

11 



長 

野 

2 

〇已2 



NHK 

総合 

吕 

80 



長野 
朝曰 

20 

20 



テレビ 
信州 

30 

30 





NHK 

教育 

白 

白0 

長野 
放送 

38 

38 

信越 

臟 

11 

11 



松 

本 

〇已3 



NHK 

総合 

44 

80 



長野 
朝曰 

已〇 

20 



テレビ 
信州 

48 

30 





NHK 

教育 

4已 

白0 

長野 
放送 

42 

38 

信越 
巧送 

40 

11 



飯 

田 

〇已4 

長野 
朝曰 

44 

吕〇 



NHK 

教育 

3 

白0 

NHK 

総合 

4 

80 



信越 

放送 

6 

11 



テレビ 
信州 

42 

30 



長野 
放送 

40 

38 





謹 

〇已已 

長野 
朝曰 

61 

20 





NHK 

総合 

品 



信越 

放送 

巨 

11 



NHK 

教育 

晶 

テレビ 
信州 

已9 

30 

長野 
放送 

47 

38 





新 

漏 

新 

漏 

〇已6 





新漏 
テレビ21 

21 

21 

テレビ 
新漏 

2白 

2白 

新漏 
放送 

已 

已 





NHK 

総合 

藍 



新漏総合 
TV 

3已 

3已 



NHK 

教育 

12 

白0 

上 

越 

〇已7 

NHK 

教育 

白0 



NHK 

総合 

3 

80 

テレビ 
新漏 

27 

2白 

新漏 
テレビ21 

37 

21 









新漏 
放送 

10 

己 

新漏総合 

TV 

33 

3已 



呈 

山 

富 

山 

〇已8 

北日本 
放送 


北陸 

放さ 

白 

白 

NHK 

総合 

3 

80 

石 JII 
テレビ 

37 

'お' 



チュー 

U ップ 

32 

32 







NHK 

教育 

10 

白0 



富山 
テレビ 

34 

抽 

局 

岡 

〇已白 

北日本 
放送 

50 



NHK 

総合 

48 

80 





チュー 

リップ 

42 

32 







NHK 

教育 

46 

白0 



富山 
テレビ 

44 

34 

石 

川 

金 
ミ尺 

060 

化日本 
放送 


北陸 
朝曰 

吕已 

2已 

富山 
テレビ 

34 

34 

NHK 

総合 

4 

80 



北陸 

放送 

巨 

巨 



NHK 

教育 

8 

白0 



テレビ 
金お 

33 

33 



石川 
テレビ 

37 

37 

尾 

061 



北陸 
朝曰 

已白 

2已 





NHK 

教育 

已 

白0 







NHK 

総合 

白 

80 

テレビ 
金お 

已7 

33 

北陸 

放送 

11 

白 

石川 
テレビ 

已已 

37 

福 

井 

福 

井 

062 





NHK 

教育 

3 

90 





化陸 
巧送 

巨 

巨 





NHK 

総合 

白 

80 



福井 
放送 

11 

11 

福井 
テレビ 

39 

39 

蕾 

賀 

063 











NHK 

総合 

色 

80 



福井 
放送 

8 

11 



福井 
テレビ 

38 

39 



NHK 

教育 

12 

白0 

岐 

阜 

岐 

阜 

064 

東海 

テレビ 




NHK 

総合 

3白 

80 



C 巨 C 

己 

已 

テレビ 

愛知 

2已 

2已 

岐阜 

放送 

37 

37 

兰重 

テレビ 

33 

33 

NHK 

教育 

白 

白0 



文〜テレ 

11 

11 

中京 

テレビ 

3已 

3已 

局 

山 

06已 



NHK 

教育 

2 

白0 



NHK 

総合 

4 

80 



C 巨 C 

巨 

已 

岐阜 

放送 

38 

37 

東海 

テレビ 

8 

1 





中京 

テレビ 

26 

3已 

メ〜テレ 

12 

11 

中 

ま 

川 

066 







NHK 

総合 

4 

80 



メ〜テレ 

巨 

11 

岐阜 

放送 

28 

37 

C 巨 C 

8 

已 



東ミ毎 
テレビ 

10 

1 

中京 

テレビ 

26 

3已 

NHK 

教育 

12 

白0 


J 地域別地域 n — ド.放送局-覧 


《1地域によっては東京の地域 コー ドを入力してください。 


地域別地域コード-放送局一覧 B 115 








































































































































































































































































































































































































































































( 地域別地域コード-放送局一覧 ) 



表のみかた 


硬 討 E 


ミ信チヤンネル） 
j ‘イドチヤンネル 


与一([表示チャンネル 


， 巧 Rl か;# _ _ 

^番組表のホスト局) 


が 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 
^0 アナ□グ放送のチャンネルび変更されたときは、 
[個別チャンネル設定]^ P . 邮 で該当する放送 
局の受信チヤンネ J レを変更してください。 



地 

域 

地域 

コード 

表示チャンネルと放送局名 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

静 

岡 

静 

岡 

067 

東海 

テレビ 

1 

1 

NHK 

教育 

2 

白 0 



第一 

テレビ 

31 

31 

巳曰 C 

已 

已 

静岡 
朝曰 

33 

33 

テレビ 

愛知 

吕已 

25 



NHK 

総合 

白 

80 



静岡 

放ち 

11 

11 

テレビ 

静岡 

3 已 

3 已 

浜 

松 

068 

東海 

テレビ 

1 

1 

第一 

テレビ 

30 

31 



NHK 

総合 

日。 

巳巨 C 

已 

已 

静岡 

放送 

已 

11 

テレビ 

愛知 

吕已 

2 已 

NHK 

教育 

晶 



静岡 
朝曰 

28 

33 



テレビ 

静岡 

34 

3 已 

富 

± 

0 巨白 



NHK 

教育 

巳 4 

白 0 



第一 
了レビ 

27 

31 



静岡 
朝曰 

2 白 

33 





NHK 

総合 

已 2 

80 



静岡 

放ち 

41 

11 

テレビ 

静岡 

3 白 

3 已 

言 

S 

070 



NHK 

教育 

51 

白 0 



第一 
了レビ 

已 1 

31 



静岡 
朝曰 

57 

33 





NHK 

総合 

己 3 

80 



静岡 

放ち 

已已 

11 

テレビ 

静岡 

已白 

3 已 

島 

田 

071 

NHK 

総合 

品. 



NHK 

教育 

晶 

第一 

テレビ 

48 

31 

静岡 
巧送 

已 

11 

静岡 
朝曰 

50 

33 











テレビ 

静岡 

已 8 

3 已 

藤 

枝 

072 

NHK 

総合 

42 

80 



NHK 

教育 

44 

白 0 

第一 

テレビ 

24 

31 

静岡 

放を 

40 

11 

静岡 
朝曰 

2 已 

33 











テレビ 

静岡 

38 

3 已 

愛 

知 

名 

ち 

屋 

073 

東海 

テレビ 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 



C 巨 C 

已 

已 

岐阜 
巧送 

37 

37 

中京 

テレビ 

3 巳 

3 已 

H 重 
テレビ 

33 

33 

NHK 

教育 

白 

白 0 



メ〜テレ 

11 

11 

テレビ 

愛知 

2 已 

2 已 

曲 

橋 

074 

東海 

テレビ 

己臣 

1 



NHK 

総合 

已 4 

80 



CBC 

已吕 

已 



中京 

テレビ 

已 8 

3 已 



NHK 

教育 

已〇 

白 0 



メ〜テレ 

60 

11 

テレビ 
愛班 

已 2 

2 已 

曲 

畐 

07 已 

東海 

テレビ 

57 

1 



NHK 

総合 

已 3 

80 



巳巨 C 

已已 

已 



中京 

テレビ 

已白 

3 已 



NHK 

教育 

己] 

白 0 



メ〜テレ 

61 

11 

テレビ 
愛巧 

4 白 

25 

屋 

津 

076 

東海 

テレビ 

1 

1 

テレビ 

愛知 

吕已 

己已 

NHK 

総合 

31 

80 

毎日 

臟 

4 

4 

巳巨 C 

已 

已 

ABC 

テレビ 

己 

6 

五重 

テレビ 

33 

33 

関西 

テレビ 

8 

8 

NHK 

教育 

白 

白 0 

読売 

テレビ 

10 

10 

メ〜テレ 

11 

11 

中京 

テレビ 

3 已 

3 己 

伊 

勢 

077 

東海 

テレビ 

57 

1 



NHK 

総合 

已 3 

80 



CBC 

已巳 

已 



兰重 

テレビ 

已白 

33 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 



メ〜テレ 

61 

11 

中京 

テレビ 

47 

3 已 

名 

張 

078 

東海 

テレビ 

已 2 

1 



NHK 

総合 

已己 

80 



CBC 

60 

已 



五重 

テレビ 

已 8 

33 



NHK 

教育 

已〇 

白 0 



メ〜テレ 

已 6 

11 

中京 

テレビ 

已 4 

35 

滋 

大 

津 

07 白 



NHK 

総合 

28 

80 



毎日 

臟 

36 

4 



ABC 
了 レビ 

38 

己 

KBS 

京都 

34 

34 

関西 

テレビ 

40 

8 

びわ湖 
放送 

30 

30 

読売 

テレビ 

42 

10 



NHK 

教育 

46 

90 

力 B 

彥 

根 

080 



NHK 

総合 

巳 2 

80 



毎日 

臟 

已 4 

4 



ABC 

テレビ 

巳 8 

巨 



関西 

テレビ 

60 

8 

びわ湖 
放を 

已 6 

30 

読売 

テレビ 

62 

10 



NHK 

教育 

已〇 

90 

京 

都 

京 

都 

081 



NHK 

総合 

吕 

80 

テレビ 

大阪 

] 白 

] 白 

毎日 

放送 

4 

4 



ABC 

テレビ 

已 

已 

KBS 

京都 

34 

34 

関西 

テレビ 

8 

8 

サン 

テレビ 

36 

3 白 

読売 

テレビ 

10 

10 



NHK 

教育 

12 

白 0 

舞 

11 

082 



NHK 

総合 

51 

80 



毎日 

放送 

已 3 

4 



ABC 

テレビ 

巳巳 
''日''' 

KBS 
吊都 

已 7 

34 

関西 

テレビ 

己白 

8 



読売 

テレビ 

61 

10 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 

福 

知 

山 

083 



NHK 

総合 

50 

80 



毎日 

臟 

已 4 

4 



ABC 
了 レビ 

58 

6 

KBS 

京都 

已曰 

34 

関西 

テレビ 

60 

8 



読売 

テレビ 

62 

10 



NHK 

教育 

已 2 

白 0 

大 

阪 

大 

版 

084 



NHK 

総合 

2 

80 

テレビ 

大阪 

] 白 

19 

毎日 

放送 

4 

4 



ABC 

テレビ 

已 

6 

KBS 

京都 

34 

34 

関西 

テレビ 

8 

8 

サン 

テレビ 

36 

36 

読売 

テレビ 

10 

10 



NHK 

教育 

12 

白 0 

巧 

庫 

巧 

尸 

08 已 



NHK 

総合 

28 

80 

テレビ 

大阪 

] 白 

19 

毎日 

放送 

31 

4 



ABC 

テレビ 

41 

己 



関西 

テレビ 

43 

8 

サン 

テレビ 

36 

36 

読売 

テレビ 

47 

10 



NHK 

教育 

4 已 

90 

巧 

S 

08 巨 



NHK 

総合 

52 

80 

テレビ 

大阪 

] 白 

19 

毎日 

放送 

已 4 

4 



ABC 

テレビ 

已己 

6 



関西 

テレビ 

已召 

8 

サン 

テレビ 

62 

36 

読売 

テレビ 

60 

10 



NHK 

教育 

已〇 

白 0 

川 

西 

087 



NHK 

総合 

29 

召 0 



毎日 

放送 

3 已 

4 



ABC 
了 レビ 

37 

已 



関西 

テレビ 

39 

8 

サン 

テレビ 

33 

36 

読売 

テレビ 

41 

10 



NHK 

教育 

31 

90 

渠 

088 



NHK 

総合 

44 

80 



毎日 

放送 

34 

4 



ABC 
了 レビ 

38 

已 



関西 

テレビ 

40 

8 

サン 

テレビ 

36 

36 

読売 

テレビ 

42 

I'O 



NHK 

教育 

46 

白 0 

姫 

路 

08 白 



NHK 

総合 

50 

80 



毎日 

放送 

已 4 

4 



ABC 

テレビ 

58 

6 



関西 

テレビ 

60 

8 

サン 

テレビ 

已 6 

36 

読売 

テレビ 

62 

10 



NHK 

教育 

已 2 

白 0 

明 

を 

0 白 0 



NHK 

総合 

51 

80 

テレビ 

大販 

] 白 

台 

毎日 

臟 

已 3 

4 



ABC 

テレビ 

巳 7 

6 



関西 

テレビ 

己白 

8 

サン 

テレビ 

已己 

36 

読売 

テレビ 

61 

10 



NHK 

教育 

4 白 

白 0 

奈 

良 

奈 

良 

0 白 1 



NHK 

総合 

51 

80 

テレビ 

大販 

] 白 

r 日' 

毎日 

臟 

4 

4 



ABC 

テレビ 

6 

己 

KBS 

京都 

34 

34 

関西 

テレビ 

8 

8 

サン 

テレビ 

36 

36 

読売 

テレビ 

10 

16 

奈良 

テレビ 

已已 

己已 

NHK 

教育 

12 

白 0 

五 

條 

0 白 2 



NHK 

総合 

43 

80 



毎日 

臟 

33 

4 



ABC 

テレビ 

3 巳 

6 



関西 

テレビ 

37 

8 



読売 

テレビ 

3 白 

10 

奈良 

テレビ 

41 

已已 

NHK 

教育 

4 已 

白 0 

和 

歌 

山 

ネロ 

歌 

山 

093 



NHK 

総合 

32 

80 



毎日 
巧送 

42 

4 

TV 

和歌山 

30 

30 

ABC 

テレビ 

44 

6 



関西 

テレビ 

46 

8 



読売 

テレビ 

48 

10 

奈良 

テレビ 

已己 

已已 

NHK 

教育 

2 己 

白 0 

鬻 

を 

巧 

0 白 4 



NHK 

総合 

50 

80 



毎日 

放送 

已 4 

4 

TV 

お歌山 

已曰 

30 

ABC 

テレビ 

58 

6 



関西 

テレビ 

巴 0 

8 



読売 

テレビ 

62 

10 



NHK 

教育 

已 2 

白 0 

鳥 

取 

鳥 

取 

〇白已 

曰本海 
TV 

1 

1 



NHK 

総合 

3 

80 

NHK 

教育 

4 

白 0 











山陰 

放送 

22 

10 



山陰 

中央 

24 

34 

島 

根 

松 

江 

0 白色 

曰本海 
TV 

30 

1 









NHK 

総合 

6 

80 



山陰 

中央 

34 

34 



山陰 

放を 

10 

10 



NHK 

教育 

12 

白 0 

浜 

田 

0 白 7 



NHK 

総合 

己 

80 

日本海 

TV 

已 4 

1 



山陰 

放送 

已 

10 





山陰 
中巧 

已 8 

34 

NHK 

教育 

白 

白 0 







岡 

山 

岡 

山 

098 

岡山 
放送 

3 已 

3 已 

TV 

せとラち 

23 

23 

NHK 

教育 

3 

白 0 



NHK 

総合 

已 

80 



瀬戸 
み 海 

2 已 

33 



西日本 

放送 

白 

白 



山隔 

放送 

11 

11 



津 

山 

0 白白 

岡山 
放送 

已〇 

3 已 

NHK 

総合 

2 

80 

TV 

せとラち 

已已 

23 









瀬戸 
内ミ毎 

62 

33 

西日本 

放送 

巳 8 

9 



山陽 

放送 

7 

11 

NHK 

教育 

12 

白 0 

な 

商 

《2 

100 

岡山 
放送 

60 

3 已 

NHK 

総合 

2 

80 

TV 

せとラち 

] 白 

23 

NHK 

教育 

4 

白 0 



山陽 

放送 

已 

11 

瀬戸 

内海 

21 

33 



西日本 

放送 

17 

白 








《2平成] 8 年 8 月にチヤンネルび変更される予定です。 
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表のみかた 


必 番組表のホスト局び受信できないときは、 
の^ 細表の取得びできません。 


^3平成] 8 年 9 ちにチヤンネルび変更される予定です。《4平成 18 年 3 月にチヤンネルび変更される予定です。 
X-5 平成] 8 年 8 月にチヤンネルび変更される予定です。 


:信チヤンネル) 


イドチヤンネル 


([放送局名 )-• 


*NHK 

i 已召 

■総 含 

；80. 


5 

6 



ご 

48 

48 

A ^ 

TBS 

RR 

か;车 

<番組表のホスト局 



地 

域 

地域 

コード 

表示チャンネルと放送局名 


2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

広 

島 

広 

島 

101 

テレビ 

新ム巧 

31 

31 



NHK 

総合 

蟲 

中国 
お S 

4 

4 





NHK 

教育 

盈 



広島 

ホー じ 

3已 

3己 





広島 
テレビ 

12 

12 

福 

山 

102 

テレビ 
新広島 

己4 

31 



NHK 

教育 

盈 



NHK 

総合 

品 



中国 

放送 

7 

4 



広島 
ホー じ 

己7 

3巳 



に島 
テレビ 

11 

12 



尾 

道 

103 

NHK 

総合 

80 

テレビ 
新広島 

26 
さ' 1. 









NHK 

教育 

7 

白 0 



広島 

ホー じ 

24 

3巳 

中国 

放送 

10 

4 



に島 
テレビ 

12 

12 

ち 

104 

NHK 

教育 

白0 

テレビ 
新広島 

26 
过 1. 





広島 
テレビ 

已 

12 







中国 

放送 

白 

4 

広島 
ホーム 

24 
'占己' 

NHK 

総合 

11 

80 



山 

□ 

山 

□ 

10已 

NHK 

教育 

品 

山 □ 

朝曰 

28 
台も 

広島 
ホーム 

3已 

3已 

RKB 

4 

4 

TVQ 

1白 

19 



テレビ 
山 □ 

38 

38 

テレビ 
新広島 

31 

31 

NHK 

総合 

蟲 

TNC 

10 

9 

山 □ 
放送 

11 

11 

FBS 

37 

37 

下 

関 

106 

NHK 

教育 

41 

白0 

山 □ 

朝曰 

21 

28 



山 □ 
放送 

4 

11 

TVQ 

23 

1白 



テレビ 
山 □ 

33 

38 



NHK 

総合 

39 

80 

TNC 

10 

9 





宇 

部 

107 

NHK 

教育 

已已 

白0 

山 □ 

朝曰 

24 

28 









テレビ 
山 □ 

44 

38 



NHK 

総合 

已8 

80 

TNC 

10 

9 

山 □ 
放送 

61 

11 



岩 

国 

108 

NHK 

教育 

90 

山 □ 

朝曰 

28 

28 









テレビ 
山 □ 

吕吕 

38 



NHK 

総合 

9 

80 



山 □ 
放送 

11 

11 



徳 

島 

徳 

島 

109 

四国 

放を 


テレビ 

大阪 

1白 

1白 

NHK 

総合 

3 

80 

毎曰 
お S 

4 

4 

TV 

和歌山 

30 

30 

ABC 

テレビ 

6 

6 

サン 

テレビ 

36 

36 

関西 

テレビ 

8 

8 

西日本 

放な 

白 

白 

読売 

テレビ 

10 

10 

山陽 

放送 

11 

11 

NHK 

教育 

38 

90 

香 

川 

高 

お 

110 

TV 

せとラち 

1白 

23 



NHK 

教育 

3白 

90 

毎曰 
放送 

4 

斗 

NHK 

総合 

37 

80 

ABC 

テレビ 

6 

'ち'' 

瀬戸 

内海 

33 

33 

関西 

テレビ 

8 

8 

西日本 

放送 

41 

9 

読売 

テレビ 

10 

10 

山陽 

放送 

2 白 

11 

岡山 
放送 

31 

3已 

丸 

亀 

111 

TV 

せとラち 

16 

23 



NHK 

教育 

40 

90 



NHK 

総合 

44 

80 



瀬戸 
み;毎 

4吕 

33 



西日本 

放送 

吕〇 

9 



山陽 

放送 

18 

11 

岡山 
放送 

呂吕 

3已 

愛 

媛 

松 

山 

112 

TV 

せとラち 

23 

23 

NHK 

教育 

2 

90 

広島 
テレビ 

12 

12 

広島 

ホー公 

3已 

能' 

テレビ 
新に島 

31 

31 

NHK 

総合 

6 

80 

霞撮 
朝曰 

吕巳 

吕巳 

おい 

テレビ 

吕白 

2白 

西日本 

放送 

9 

9 

南海 

放送 

10 

10 

山陽 

放送 

11 

11 

テレビ 

愛媛 

37 

37 

執 

賣 

113 

TV 

せとラち 

23 

23 

NHK 

総合 

2 

80 

広島 
テレビ 

12 

12 

NHK 

教育 

斗 

白0 

テレビ 
新広島 

31 

31 

南海 

放送 

6 

10 

憂賴 
朝曰 

14 

吕巳 

ちい 

テレビ 

27 

吕白 

西日本 

放送 

9 

9 

に島 
ホーム 

3已 

3巳 

山陽 

放送 

11 

11 

テレビ 

愛媛 

36 

37 

み 

磊 

114 



NHK 

総合 

32 

80 



NHK 

教育 

30 

白0 



南ミ毎 
放送 

34 

io 

霞媛 
朝曰 

17 

2已 

おい 

テレビ 

27 

吕白 







テレビ 
霞媛 

36 

37 

宇 

和 

島 

11已 

NHK 

教育 

白0 









NHK 

總合 

已 

80 

置媛 
朝曰 

16 

2已 

おい 

テレビ 

34 

吕白 



南ミ毎 
放送 

10 

10 



テレビ 
霞媛 

32 

37 

局 

知 

局 

巧 

116 







NHK 

繼合 

斗 

80 



NHK 

教育 

6 

白0 



高知 
放を 

8 

8 



テレビ 
高巧 

38 

38 

さんさん 

TV 

40 

40 



福 

阔 

福 

岡 

117 

KBC 


STS 

3白 

3白 

NHK 

総合 

3 

80 

RKB 

4 

4 

TV 曰 

1白 

19 

NHK 

教育 

6 

白0 





TNC 

白 

白 



RKK 

11 

11 

FBS 

37 

37 

义 

留 

米 

118 

KBC 

已7 

STS 

3白 

3白 

NHK 

総合 

4已 

80 

RKB 

48 

4 

TVQ 

14 

19 

NHK 

教育 

已4 

90 





TNC 

60 

9 



RKK 

11 

11 

FBS 

己2 

37 

大 

牟 

田 

119 

KBC 

百8 

STS 

36 

3白 

NHK 

総合 

已3 

80 

RKB 

61 

4 

TVQ 

19 

19 

NHK 

教育 

巳0 

白0 





TNC 

己巳 

白 



RKK 

11 

11 

FBS 

43 

37 

化 

な 

^1、1 

120 



KBC 

2 

FBS 

3已 

37 



TVQ 

23 

19 

NHK 

総合 

6 

80 



RKB 

8 

4 



TNC 

10 

9 



NHK 

教育 

12 

90 

行 

橋 

121 



KBC 

已7 

F 巨 S 

43 

37 



TV 曰 

1白 

19 

NHK 

総合 

4白 

80 



RKB 

60 

4 



TNC 

已4 

9 



NHK 

教育 

46 

90 

化 

を 

賀 

122 

KBC 

已7 

NHK 

教育 

40 

90 

FBS 

已吕 

37 

STS 

3白 

36 

TVQ 

14 

19 

TKU 

34 

34 

NBC 

巳 

巳 

RKB 

48 

4 

NHK 

総合 

38 

80 

TNC 

60 

9 





が 

f 

123 

KBC 

已7 

NHK 

教育 

40 

90 

FBS 

已2 

37 

STS 

36 

3白 

TVQ 

14 

19 

TKU 

34 

34 

NBC 

巳 

巳 

KAB 

16 
T 台 

NHK 

総合 

38 

80 

TNC 

60 

9 

RKK 

11 

11 

KKT 

22 

吕2 

長 

崎 

長 

崎 

124 

NHK 

教育 

白0 

KBC 

已7 

NHK 

総合 

3 

80 

RKB 

斗 

4 

NBC 

已 

已 

TKU 

34 

34 

NIB 

吕已 

吕巳 

TNC 

9 

9 

NCC 

27 

27 

RKK 

11 

11 

KTN 

37 

37 

KKT 

呂2 

吕2 

佐 

世 

保 

12已 



NHK 

教育 

2 

白0 









NIB 

17 

2已 

NHK 

総合 

8 

80 

NCC 

31 

27 

NBC 

10 

己 

KTN 

3己 

37 



早 

&5 

126 

NHK 

教育 

4已 

90 



NHK 

総合 

47 

80 



NBC 

49 

已 



NIB 

吕〇 

吕已 



NCC 

24 

27 



KTN 

42 

37 



熊 

本 

有臣 

苯 

127 

KBC 


NHK 

教育 

2 

白0 

KA 巨 

16 

16 

KKT 

2吕 

吕己 

NBC 

已 

已 

TKU 

34 

34 

KTN 

37 

37 

STS 

36 

36 

NHK 

総合 

白 

80 

TV 日 

1白 

19 

RKK 

11 

11 

RKB 

4 

4 

大 

分 

大 

分 

128 

0A 日 

24 

24 

テレビ 
山 □ 

38 

38 

NHK 

総合 

3 

80 

RKB 

4 

4 

0己 S 

已 

已 

南ミ毎 
放を 

10 

io 

TOS 

36 

3已 

FBS 

37 

37 

TNC 

白 

吕 

TV 日 

1白 

19 

山 □ 
放送 

11 

11 

NHK 

教育 

12 

90 

中 

津 

129 

0AB 

17 

24 



NHK 

総合 

48 

80 



0曰 S 

已1 

已 



TO 3 

37 

36 









NHK 

教育 

4己 

90 

宮 

崎 

宮 

崎 

130 

MBC 




テレビ 

宮崎 

3巳 

3已 







KK 巨 

32 

32 

NHK 

総合 

8 

80 

KTS 

38 

38 

宮崎 

放送 

10 

10 



NHK 

教育 

12 

90 

延 

岡 

131 

MBC 


NHK 

教育 

2 

90 



NHK 

総合 

斗 

80 



宮崎 

放ち 

巨 

10 

KK 巨 

32 

32 

テレビ 

宮崎 

39 

3巳 

KTS 

38 

38 







鹿 

巧 

島 

鹿 

児 

島 

132 

MBC 


TKU 

34 

进 

NHK 

総合 

3 

80 

テレビ 

宮崎 

3已 

3已 

NHK 

教育 

蟲 

宮崎 

放送 

10 

10 

KK 巨 

32 

32 

KKT 

吕吕 

吕吕 

KTS 

38 

38 

KAB 

16 

I'e 

RKK 

11 

11 

KYT 

30 

30 

阿 

根 

133 



TKU 

34 

进 



KK 己 

23 

32 

KYT 

17 

30 

KTS 

3已 

38 

KKT 

吕吕 

22 

NHK 

総合 

8 

80 

KAB 

16 

16 

MBC 

10 

1 

RKK 

11 

11 

NHK 

教育 

12 

90 

鹿 

屋 

134 



NHK 

教育 

2 

白0 



NHK 

搬合 

4 

80 



MBC 

已 

1 

KK 巨 

31 

32 



KTS 

33 

38 





KYT 

2已 

30 

沖 

縄 

那 

覇 

13已 


NHK 

総合 

2 

80 











巧縄 
テレビ 

8 

8 



琉球 

放ち 

10 

10 

琉球 
朝曰 

28 

28 

NHK 

教育 

12 

90 
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地 

域 

名 

ネ L 幌、ル樽、喊 II 、 
名寄、稚内、室蘭、 
剖順、函館、訓路 

帯広、網走、 

化見 

青森、八戸、 
むつ 

盛岡、董石、 

二戸 

仙台、石巻、 

気仙ミ召 

秋田、大館、 
大曲 

山形、鶴岡、 

米ミ尺 

福島、いわさ、 
尝津若松 

水戸、日立 

宇都宮、矢板 

巧 

応 

放 

送 

局 

H 巳 C 

1 

NHK 教育 

90 

青森放送 


NHK 総合 

80 

T 巨 C 

1 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

UHB 

27 

NHK 総合 

80 

旧巳 

巨 

NHK 総合 

80 

秋田朝曰 

31 

TUY 

36 

TUF 

31 

NHK 教育 

白0 

NHK 教育 

90 

STV 

已 

HT 巨 

3已 

青森朝日 

34 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

福島中巧 TV 

33 

曰本テレビ 

4 

曰本テレビ 

4 

UHB 

27 

STV 

已 

NHK 教育 

90 

テレビ岩手 

3己 

東日本瓶を 

32 

秋田放送 

11 

山形放送 

10 

NHK 総含 

80 

TBS 

白 

TBS 

白 

HT 巳 

3己 

NHK 総合 

80 

青森テレビ 

38 

IAT 

20 

宮城テレビ 

34 

秋田テレビ 

37 

SAY 

30 

福島放送 

3已 

フジテレビ 

8 

フジテレビ 

8 

TVh 

17 

HBC 

1 



めんこい 

33 

仙台放送 

12 



山形テレビ 

38 

福島テレビ 

11 

テレビ朝日 

10 

テレビ朝日 

10 

NHK 教育 

90 

TVh 

17 













テレビ東京 

12 

テレビ東京 

12 

















MXTV 

14 

とちざ TV 

23 

















ちばテレビ 

4己 

MXTV 

14 


地 

蟲 

名 

前橋、桐生 

さいたま 

熊谷、秩父 

干葉 

留げ 

東京、八王子、 
を摩市 

横お1、横お2、 
平婦、秦野、 

ル田原 

甲府 

長野1、長野2、 
松本、飯田、 

岡谷-爾訪 

新漏、上越 

巧 

応 

巧 

送 

局 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

テレビ 2] 

21 

NHK 教育 

90 

MXTV 

14 

NHK 教育 

90 

MXTV 

14 

NHK 教育 

90 

MXTV 

14 

NHK 教育 

白0 

NHK 教育 

90 

長野朝日 

20 

テレビ新漏 

29 

日本テレビ 

4 

NHK 教育 

白0 

曰本テレビ 

4 

NHK 教育 

90 

日本テレビ 

4 

NHK 教育 

90 

日本テレビ 

4 

山梨放送 

已 

テレビ信州 

30 

己 SN 

己 

TBS 

已 

日本テレビ 

4 

TBS 

己 

曰本テレビ 

4 

TBS 

白 

日本テレビ 

4 

TBS 

色 

UTY 

37 

長野放送 

38 

NHK 総合 

80 

フジテレビ 

8 

TBS 

已 

フジテレビ 

8 

TBS 

己 

フジテレビ 

8 

TBS 

巨 

フジテレビ 

8 



NHK 教育 

90 

新漏総合 TV 

3己 

テレビ朝日 

10 

フジテレビ 

8 

テレビ朝日 

10 

フジテレビ 

8 

テレビ朝日 

10 

テレビ埼玉 

38 

テレビ朝日 

10 



SBC 

11 

NHK 教育 

90 

群馬テレビ 

48 

テレビ朝日 

10 

テレビ埼玉 

38 

テレビ朝日 

10 

ちばテレビ 

46 

フジテレビ 

8 

tvk 

42 







テレビ東京 

12 

テレビ埼玉 

38 

テレビ東京 

12 

ちばテレビ 

4白 

テレビ東京 

12 

tvk 

42 

テレビ東京 

12 







MXTV 

14 

テレビ東京 

12 



テレビ東京 

12 

tvk 

42 

テレビ朝曰 

10 

MXTV 

14 







テレビ埼玉 

38 





tvk 

42 



ちばテレビ 

4色 



















テレビ東京 

12 










地 

蟲 

名 

富山、高岡 

金ミ尺、 t 尾 

福井、敦賀 

岐阜、高山、 

豊橋、豊田 
中津川、名古屋 

静岡、浜松、 

富±、兰島•沼津 
島田、藤枝 

津、伊勢、名張 

大津.彥根 

京都、舞鶴、 

福知山、大販 

神戸、巧戸灘、 
川西、三木、 
姫路、明石 

奈良、五條 

対 

応 

巧 

送 

局 

化日本放送 

1 

石川テレビ 

37 

NHK 教育 

90 

東海テレビ 


NHK 教育 

90 

東海テレビ 

1 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

静岡第一 

31 

NHK 総合 

80 

毎日放送 

4 

サンテレビ 

3已 

サンテレビ 

3己 

奈良テレビ 

已已 

富山テレビ 

34 

北陸放送 

已 

福井放送 

11 

CBC 

己 

朝曰テレビ 

33 

CBC 

已 

朝日放送 

6 

毎曰放送 

4 

毎日放送 

4 

毎曰放送 

4 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

白0 

福井テレビ 

39 

中京テレビ 

3己 

テレビ静岡 

3已 

中京テレビ 

3己 

京都テレビ 

34 

朝日放送 

已 

朝日放送 

巨 

朝曰放送 

6 

チユ U ップ 

32 

テレビ金巧 

33 



NHK 教育 

90 

NHK 総合 

8白 

NHK 教育 

90 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 



北陸朝曰 

2已 



岐阜放送 

37 

静岡放送 

11 

王重テレビ 

33 

読売テレビ 

10 

テレビ大阪 

19 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 







メ〜テレ 

11 



メ〜テレ 

11 

びわ湖放送 

30 

読売テレビ 

10 

テレビ大阪 

19 

NHK 教育 

90 







テレビ愛知 

2巳 



テレビ愛知 

2己 

NHK 教育 

呂〇 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

白0 

テレビ大阪 

19 







兰重テレビ 

33 







京都テレビ 

34 



サンテレビ 

3白 



















京都テレビ 

34 


地 

蟲 

を 

和歌山、 

海南-田辺 

鳥取 

松江、お田 

岡山、津山、 

笠岡 

i ムち、 巧山、 

尾道、吳 

山□、下関、 

宇部、岩国 

徳島 

高お、丸亀 

松山、新居浜、 
今治、宇和島 

高知 


NHK 総合 

80 

日本海 TV 

1 

曰本海 TV 


TV せとラち 

23 

TSS 

31 

NHK 教育 

90 

四国放送 

1 

TV せとラち 

23 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

巧 

TV 和歌山 

30 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

山□朝曰 

28 

NHK 総合 

80 

NHK 教育 

90 

おレテレビ 

2白 

NHK 教育 

90 

毎曰放送 

4 

NHK 教育 

白0 

山陰中央 

34 

NHK 総合 

80 

RCC 

4 

テレビ山 □ 

38 

毎日放送 

4 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

高巧放送 

8 

巧 

朝曰放送 

已 

山陰中央 

34 

巨 SS 

10 

KS 己 

33 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

朝日放送 

巨 

KS 巨 

33 

テレビ愛擺 

37 

KUTV 

38 

送 

局 

関西テレビ 

8 

巨 SS 

10 

NHK 教育 

90 

OHK 

3己 

に島ホーム 

3己 

山□放送 

11 

関西テレビ 

8 

OHK 

3已 

愛媛朝曰 

2已 

KSS 

40 

読売テレビ 

10 





西日本放送 

白 

に島テレビ 

12 



NHK 教育 

90 

西日本放送 

9 

南海放送 

10 




NHK 教育 

90 





RSK 

11 







RSK 

11 






地 

域 

を 

福阔、久留米、 
大牟田、 

化九州、行橋 

佐賀1 
饰スト局び 

RKB 毎日の場合) 

佐賀2 
(ホスト局び 
熊 本 放送の場合） 

長崎、佐世保、 
諫早 

熊本 

大分、中津 

宮崎、延岡 

鹿お島、 

阿义根、鹿屋 

沖縄 

全国 


KBC 

1 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 教育 

90 

NHK 総合 

80 

テレビ宮崎 

3已 

MBC 

1 

NHK 総合 

扫〇 

WOWOW 

73 

巧 

NHK 総合 

80 

KBC 

1 

KBC 


NHK 総合 

8已 

熊本朝日 

16 

0巨 S 

已 

NHK 総合 

80 

NHK 総合 

80 

白 A 巨 

28 

NHK 衛星1 

74 

RK 巨毎日 

4 

RK 巨毎日 

4 

龍本放送 

11 

NBC 

已 

KKT 

吕2 

TOS 

36 

宮崎放送 

10 

NHK 教育 

白0 

曰 TV 

8 

NHK 衛星2 

76 

巧 

NHK 教育 

90 

TV 日 

19 

TV 曰 

1白 

長崎国際 

2巳 

TKU 

34 

〇冉巨 

24 

NHK 教育 

白曰 

鹿お島放送 

32 

R 巨 C 

10 



送 

局 

TNG 

白 

STS 

36 

STS 

3已 

長崎で化 

27 

NHK 総合 

80 

NHK 教育 

90 



KTS 

3扫 

NHK 教育 

90 



TV 日 

19 

NHK 総合 

扫〇 

NHK 総合 

80 

テレビ長崎 

37 

熊本放送 

11 





鹿お島読売 

30 






FBS 

37 

FBS 

37 

FBS 

37 
















表のみかた 


卿. 


( お住まいの地域 


設定した地域で番組表に放送 
内容が表示される放送局 


地 

■•域 

前橋、桐 生！一 

巧 

応 

放 

送 

局 

NHK 総合 ' 

80 

NHK 教育 

90 

曰本テレビ 

4 

TBS 

6 ♦- 

フジテレビ 

8 


«— I ホスト ) m ) 


© - Q] 

-放送局名は番組表に表示される全角已艾字(内で記載しています。 
- G コード予約するとさの各地域の放送局は、『地域別地域コード- 
放送局一覽』 ^ P .114 で確認してください。 
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末永くお使いいただくために 



▼ 電源 オン中に 衝撃 や振動をちえない 

電源オン中は HDD が動作していますので、本機を持ち上げたり、動 
かしたり、たたいたりしないでください。 HDD び故障する恐れびあ 
ります。ディスク再生中および録画中はディスクび高速回転している 
ためディスクを傷付ける恐れびありますので特にごま意ください。 

▼ 電源 オン中に 電源 コードを絶巧に抜かない 

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したり HDD 
やディスクを破損したりする恐れびありまず。本機の動作中には電源 
コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切っ 
て [ POWER 日 FF ] 表示び消えたことを確認してくださし、。 

▼ 本機を移動ずる場台のごを意 

本磯を移動したり引っ越しなどで砸包したりする場合は、必ずディス 
クを取0出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部 
に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コード 
を抜く前には、必ず電源を切って [ POWER 日 FF 棒示び消えたこと 
を確認し、その後2分！; LL 経過してから移動してください。 


ディスクの取り扱いについて 


ディスクのお手入れ 

-ディスクに指紋やホコリび付いたときは、録画や再生びでをなくな 
ることびあります。このよラなときは、市販のク U —ニングク□ス 
で巧周か5列■周方向へ軽くおいてくださし、。 

-ベンジン、シンナーなどの揮発性の囊品は使用しないでください。 

-ミちれびひどいときは、柔らかい巧を水に浸してよく絞ってか日汚れ 
を}式を取0、そのあと乾いた巧で水気を拭き取ってください。 

-損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないで< 
ださい。 

-ディスクの信号面に傷やミちれを付けないでくださし、。 

-ディスクに紙やシールなどを貼0付けないでください。ディスクに 
そりび発生し、録画や再生びでをなくなる恐れびあります。また、 
レンタルディスクはラベルび貼ってある場含びをく、のりなどがは 
み出している恐れびありますので、のりなどのはみ出しがないこと 
を確認してか5ご使用ください。 

特殊なおのディスクについて 

本機では、特殊なおのディスク(八ート型や六角あ等)は再生でさませ 

ん。故障の原因にな0ますので、そのよラなディスクは使巧しないで 

<ださし、。 

レンズのクリーニングについて 

レンズにゴミやホコ U びたまると、音とびしたり画條び乱れたりする 

ことがあります。このよラな場合、『保証と アフターサービス につい 

て』^ P.120 をお読みのラえ、清掃をご依頼ください。市販されて 

いるクリーニングディスクを使巧するとレンズを破損する恐れびあり 

ますので、使用しないでください。 


設置する場所について 


組み含わせて使巧ずるテレビや他の機器の近<の安定した場所を選ん 
で < ださし、。 

テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセッ 
トデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してくだ 
さい。 

次のよラな場所は避けてください。 

-直射曰光のあたる所 
• 湿気の多い所や風通しの悪い所 
-極端に暑い所や寒い所 
• 振動のある所 
• ホコ U の多い所 

-油煙、蒸気、熱などびあたる所(台所など） 

上に物をのせない。 

本機の上に物をのせないでください。 

通気孔をふさがない。 

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を巧 
などでくるんで使巧しないでください。放熱を巧げ、故障の原因とな 
0ます。 

熱を受けないよラにずる。 

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに 
入れる場含は、アンプや他の機器か5出る熱をさけるため、アンプよ 
りでをるだけ下の棚に入れてください。 


製品のお手入れについて 


▼ 通常は柔5かい巧で空拭をしてください。汚れげひどい場含は、水で 
己〜目倍に薄めた中性洗剤に柔5かい巧を浸してよく絞ったわので 
汚れを拭き取0、そのあと乾いた巧で拭いてください。 
▼アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などび付着すると、印刷、 
塗装などびはげることがあ0ますのでごま意ください。 

▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷め 
ますので避けて < ださし、。 

▼ 化学ぞラ走んなどをお使いの場合は、化学ぞラさんなどに添付のま意 
事項をよ<お読みください。 

▼ お手入れの隙は電源プラグをコンセントから抜いてください。 


結露について 


冬期などに本機を碧いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設 
置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレン 
ズ)に水滴び付きます備露)。結露したままでは本機は正常に動作しませ 
ん。結震の状態にもよ0ますが、本機の電源コードを抜いた状態でしば 
らく放置し、完全に本機び乾燥するまで待ってか5電源を入れて<ださ 
し、また夏でを、エアコンなどの風げ本機に直接あたると結震げ起こる 
ことびあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。 
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イ呆 SE と アフターサービス にごいて 



偏正書刷添) 


保証書は必ず「販売店名-購入曰」などの記入を確かめて版 
売店から受け取り、内容をよく読んで大切にな管してくださ 
い。 

巧証巧巧は購入曰か S 1年間です。 

V_/ 

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により 
HDD やディスクの録画内容び損なわれた場合、その録画内容 
の保証およびそれに附随する損害に巧して、当社は一切の責 
任を負いかねます。あらかじめご了承願いまず。 


補修用性能部品の最低なち巧阳 


当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有 
しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です〇 


修理に関するご質巧、ご相談 


お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご 
贈答品などで販売店に修理の依頼びでさない場合は、修理受 
付センター巧 > P .122 にご相談ください。 


修理を巧巧されるとま 


做障かな？と思った 5』 が P .102 に従って調べていただき、なお 
異常びあるとをは、必ず電源プラグを巧いてから、販売店に修理 
をご依頼ください。 


ご連絡していただまたい内容 


• ご住所：「付近の目印もあわせてお知らせください」 
• お名前 
• お電話番号 

• 製品名 ： DVD レコーダー 
• 型 ま： DVR - 330 H - W/-S 
• お買い上げ日 
• 故障または異常の内容： 

「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」 

• 訪問ご希望日 

-ご自宅までの道順と目標涯物-公園など） 


巧証巧間中は 


修理に際しましては、保証書をご巧示ください。保証書に記 
載されている当社な証規定に基づさ修理いたします。 


巧証巧囲び過ぎているとまは 


修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有料で 
修理いたします。 
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-艇 

電源定格 

AC 100 V 、曰0/色0 Hz 

消費電力 

3已 W 

待機時消費電力 

0.38 W 

がお寸法 

3日 0( W)x 70( H)x 308( D ) mm (突起含む） 

本体質量 

4.3 k 呂 

使用温度範囲 

十已で〜十3己で 

使用湿度範囲 

已％〜8已％(結露のないこと） 

テレビジョン方式 

NTSC 方式準拠：己2已本60フイ ー J レド' 


記録 

記録 フォー マット 

DVD Video Recordin 呂 (VR モード） 

DVD Vide 日(ビデオモード） 

記録可能ディスク 

DVD - RW(DVD Re-recordable disc ) 
DVD - R(DVD Recordable disc ) 

映像記録方式 

ヴンプリング周波数： 13 .已 MHz 
圧縮方式 ： MPEG 

音声記録方式 

サンプリング周波数： 48 kHz 
圧縮方式 ： Dolby Digital 


記録時間 


HDD(1 白 0G 己） 

XP :約34時間 
LP :約13日時間 
SLP :約272時間 


SP :約目8時間 
EP :約204時間 
SEP :約34日時間 


DVD-R/RW 

(12 cm (片面 4.7 GB ) のディスクを使用したとさの目安です） 

XP :約1時間 SP :約2時間 

LP :約4時間 EP :約目時間 

SLP :約8時間 SEP :約10時間 


再生巧能ディスク DVD ビデオ 

DVD-RW(DVD Re-recordable disc) 

• DVD Video Recordin 呂フオ ー 7 ツト 

• DVD Video フオ ー 7 ツト 

DVD-R(DVD Recordable disc) 

• DVD Video Recordin 旨フオ ー 7 ツト 

• DVD Video フオ ー 7 ツト 

DVD-RAM 

• DVD Video Recordin 呂フオ ー 7 ツト 

DVD+R/DVD+RW 

• DVD Video フオ ー 7 ツト 

音楽用 CD 

W 下が記録されている CD-R/RW 

• 音楽トラック 


-ナ- 


受信チヤンネル VH F 

UH F 
CATV 


] 〜12 ch 
13-62 ch 
C ]3 〜 C 色3 ch 


タイマ— 


プ□グラム数 


1力月32プ□グラム 


時計 


クオーツ□ック、 ] 2時間デジタル表示 


停電補償期間 


工場出荷後約5年間 


VHF/UHF 
アンテナ入出力 


VHF/UHF ] 軸 
7曰 n F 型コネクター 


入出力端子 


映像入力 


入力1、2の2系統 
ピンジャック ：]V p - p (7 日 n 不平衡） 


映像出力 出力]系統 

ピンジャック ：]V p - p (7 日 n 不平衡） 

S1/S2 映像出力 出力]系統 

4ピン S 二 DIN : 

Y = 1 Vp - p (7已 n 不平衡） 

C = 0.286 V p - p (7 巳 n 不平衡） 


音声入力 

入力]、2の2系統 （ L / R ) 

ピンジャック： 2 V 「 ms (入カインピーダンス 
22 kom 上） 

音声出力 

出力1系統 ( L / R ) 

ピンジャック： 2 V rms(l kHz OdB 、 出カイ 
ンピーダンス1.己 kn じ(下） 

デジタル音声出力 

ピンジャック： 0.己 V p - p (75 n 不平衡） 

D1/D2 出力 

Y =1 Vp - p (7 已0不平衡） 

Cb / Pb 、 Cr / Pr = 0.7 V |> p (7 已 n 不平衡） 

仕様および外聞は改良のため予告なく変更ずることがありまず。 

1 付属品 ] 


リモコン . 1 

RF アンテナケーブル （1 .已 m ). 1 

巧叔]— i 、(2 m ). 1 

単3お乾電池 . 2 

オーディオ-ビデオケーブル (1.5 m ). 1 

取扱説明書(本書） 

かんたんガイド 
保証書 
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ご相談窓□-修理窓□のご案内 



パイオニア商品の修理•取り付け-他の商品との組み合わせなどについては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。 


お取り巧いについてお困りのとをは 

1 

カスタマーヴポートセンター(き固共通フリーフォン） 

受付月曜〜金曜目:3日〜] 8:0日、±曜•日曜•祝日目:30〜12:0日、13:日〇〜17:0日(辟社休業日は除く） 


C 家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓 □ およびカタ□グのご請ボ窓口 

y 0070-800-8] 81-22 


一般電話 

【一般 電言 舌】 03-曰4白巨-2986 


□ファックス受付 

03-34 目 0- 已718 



•) (イオニアホームページ：お客様サポート http :// mm . pi 抑 eei ■.抑. jp / s 叩 pon/indexMml (商品についてよくあるお問い合わせ • カタ□グの請巧 • メールマガジン登録のご案内など) 



パイオニア商品の修理については、 お買い巧めの販売店様 へお問い合わせください。なお、修理をご依頼される場合は、取扱 
説明書の做障かな？と思った引が P.1 的を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正甫に動作しない場合 
は、①型名②ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連緒ください。 


修理のご巧巧、お問いさねせは 


お買い求めの販売店に修理の依頼びでさない場合は、修理受付センターへ（沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ） 

修理夏付センタ— 受付月曜〜金曜目:3日〜] 9:日日、±曜•日曜•祝日目:30〜]を日日、13:日日〜] 8:日日(弊社休業日は除く） 

コ '-</ W ォニァ 

C 電話（フリーダイヤル）：函 日] 2日-曰-81日28 □—)! を電言ま： 日3-已49日-2023 □ファックス（フリーダイヤル）：函 日12日-己- 8] 日2目 

沖縄ヴービスステーシヨン(沖縄県のみ） 受付月曜〜金曜9:3日〜] 8;日0(±曜.日曜.祝日.弊社休業日は除く） 

□一岛ミ電言ま： 098-879-1910 □ファックス： 0 白 8-879- 13 曰 2 


部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については 


部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入については、 部品受ミ主センター へお問い合わせ<ださい。 

部品受まセンタ— 受付月曜〜金曜目:3日〜18:日日、±曜•日曜•祝日9:3日〜12:日0、13:日日〜17:日日(弊社休業日は除く） 
n 雷 話（フ U — ダイヤル）：^ 日] 2日-曰-81日目曰□— 舟を電言ま： 日曰 38-43-1 161 □ファックス（フリーダイヤル）：函 日12日-己- 8] 日9日 


く上記の各窓□へのお問い合わせの時のご注意 > 市が局番「0日70」で始まる W フ U - フォンおよび r 日120」で始まる^フ1」ーダイヤルは、 PHS 、 
携帯電話などからは、ご使用になれません。また、 【一般 電話】は、携帯電話 - PHS などからご利巧可能ですび、通話料びかかります。 


^ サービスステーシヨ 

1 

ンリスト 平成 17 年已月現在 

1 サービスステーションへの電話は、上記の修巧受付センターでお受けしまず。钟縄県の方はミ中縄サービスステーションでお受けします。） 1 

認定店は、不在の場合わございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センタ- 

こにご確認ください。 

化巧道地区 受付月〜金 

日:3日〜] 8:日日江 

•日•祝 • 弊社休業日は除く） 青 字の拠点は、±曜も受付9:3日〜12:日日、13;日日〜18:日日(弊社休業日は除く） 

ホし 幌サービスセンター 

FAX 

01 1-61 1 -5694 

干0巨 4-082 吕 

札幌市中央固ヒ2条西 20-1-3 クワザワビル 

化…サービス認定店 

FAX 

0] 6巨-己已 -72 白7 

干070 -0831 

烟 II 市旭町1条 1 T 目4吕 8-89 

帯広サービス認定店 

FAX 

0] 已巳 -23-77 己7 

干080 -00] 已 

帯広市西5条南 28 T 目]-1 

函館サービス認定店 

FAX 

0138-40-6473 

干041 -08] 1 

函館市富岡町 2-18-7 

ま化化区 受付月〜金を 3 日〜 IS : 日日は.日 

.祝.弊社休業日は除く） 青 字の拠点は、±曜も受付9:3日〜12:日日、13:日日〜1致日日(弊社休業日は除く） 

仙台サービスステーション 

FAX 

022-37 己-4996 

干 981-3121 

イ山台市泉区上谷刈石田20 

山形サービス認定店 

FAX 

02吕 -6] 已 -1 目27 

干吕 90-002 吕 

山形市松波 1-8-17 

盛岡サービスステーション 

FAX 

0] 9-659-1 89已 

干020 -00 己1 

盛岡市下太田下 j II 原1己3-] 

青森サービス認定店 

FAX 

0] 7-73 己-2438 

干030 -0821 

青森市勝田 2-16-10 

八戸サービス認定店 

FAX 

0] 78-44-3 吕己] 

干031 -08 己2 

八戸市小中野 4-3-34 

秋田サービス認定店 

FAX 

0] 8-869-74 日] 

干 0] 0-08 己2 

秋田市州卸1障梶の目34目-1 

郡山サービス認定店 

V 

FAX 

024 -99]-74 色6 

干 963-8861 

郡山市鶴見坦 1-9-3 已クレールアヴエこユー伊藤第2ビル1 F D 号 

ノ 
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福岡 サービスステーション 

FAX 

092-412-7460 

干 812-0016 

博多サービス認定店 

FAX 

092 -4 色]-] 643 

干 8] 2-000 目 

長崎サービス認定店 

FAX 

09 己- 849-4606 

干8已 2-8 14已 

熊本サービス認定店 

FAX 

096-331-3323 

干8色 2-09] 8 

大分サービス認定店 

FAX 

097-巳 49-242 日 

干870 -08 已1 

:] ヒ九州サービスステーション 

FAX 

093 -9 巳]-] 748 

干 802-001 1 

鹿児島サービスステーション 

FAX 

099 -224-7692 

干 892-0841 

宮崎サービス認定店 

FAX 

09呂巳 -27-3 136 

干 880-0821 


四固化区受付月〜金 
高ネ公サービスステーション 
徳島サービス認定店 
高知サービス認定店 
松山サービス認定店 


目:3日〜]致00江-日-祝-弊社休業日は除く） 

FAX 087-861 -4841 干 760-0078 
FAX 088 -6 日 9-6 日76 干 770-8023 
FAX 088-802-3321 干780 -00 已1 
FAX 〇吕 9-9 已] -627 日干791 -8067 


沖縄化区(沖縄県のみ）受付月〜金9:3日〜18:0日江-曰-祝.弊社休業日は除く） 

沖縄サービスステーション TEL 日 98-879-191 日 干9日1-2]22 浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3 F 

FAX 098 -879- 13己2 


記載内容は、予告なく変更させていただくことびありますので予めご了承ください。 _ 

I ご相談窓□-修理窓□のご案内 S 。3 


九州化区受付月〜金9:3日〜18:日日は•日.巧.弊社休業日は除く） 青 字の拠点は、±曜も受付9:3日〜] 2:日日、] 3:日日〜18:日日(弊社休業团ま除く) 


関ま•甲信越化区 (1) 

世田谷サービスステーション 
墨田サービスステーション 
城北サービスステーション 
多摩サービスステーション 


受付月〜± 9:3日〜] 8:日日（曰 

FAX 03-3419-4234 
FAX 03-3621-7610 
FAX 03-3 巳巳日-362己 
FAX 042-已24-己947 


祝•弊社休業日は除く） 

干1已已-日032 世田谷区イお尺 4-3 已 -9 

干1 30-001 1 墨田区石原 4-27-9 中島にハイツ ] F 

干1 75-0083 板橋区徳丸 4-1 1 -4 

干1目 0-00 日3 立 j II 市束町 4-18-1 エクセル立川1 F 


関ま • 甲信越化区 （2) 受付月〜金9:30〜18:日0吐.日.祝.弊社休業団ま除く） 青 字の拠点は、±曜も受付日:3日〜12:0日、13:0日〜18:日日(弊社休業日は除く） 


新漏サービスステーション FAX 

佐渡サービス指定店横山電機商会 FAX 
千裏サービスセンター FAX 

つくばサービス認定店 FAX 

水戸サービス認定店 FAX 

埼玉サービスセンター FAX 

川越サービス認定店 FAX 

宇都宮サービス認定店 FAX 

群馬サービス認定店 FAX 

神奈 j 11ヴービスセンター FAX 

横お化サービス認定店 FAX 

厚木サービス認定店 FAX 

云宅島サービス指定店腊見電機 TEL 
松本サービスステーション FAX 

長野サービス認定店 FAX 

甲府サービス認定店 FAX 

中部地区受付月〜金9:3日〜18:日日吐.日 
名古屋ヴービスセンター FAX 

津サービス認定店 FAX 

岡崎サービス認定店 FAX 

岐阜サービス認定店 FAX 

静岡サービスステーション FAX 

沼津サービス認定店 FAX 

お松サービス認定店 FAX 

金ミ尺サービスステーション FAX 

富山サービス認定店 FAX 

福井サービス認定店 FAX 

関西化区受付月〜金9:3日〜18:日日(±.日 

大阪サービスセンター FAX 

大阪南ヴービス認定店 FAX 

大阪北サービス認定店 FAX 

奈良サービス認定店 FAX 

和歌山サービス認定店 FAX 

京都サービスステーション FAX 

福知山サービス認定店 FAX 

神戸サービス認定店 FAX 

姫路サービス認定店 FAX 


02己- 24] -1879 
02已9-色 3-34 日日 
043 -207-2 已已已 
0298-58-1369 
029 -248-1 吕日6 
048-6 已 1-8030 
049 -2 吕 3-6 已 8] 
028-657-5882 
0270 -22-1 8己9 
04己- 943-3788 
04己- 943-3 15己 
046 -224-7724 
04994-巨 -124 目 
02目吕 -48-27 目8 
026 -229 -已2己己 
〇己已 -228-8003 

•祝■弊社休業日は除く) 
〇已2-已 32-1 148 

〇已 9-213-67 12 
0564-33-7080 
0己 8-274 -已256 
054-237-5691 
〇已已 -9 巨 7-84 己已 
〇已 3-422- 14日] 
076 -2 色 9-4758 
076 -425-3 日27 
077日- 27-1 7日8 

•祝■弊社休業日は除く) 

0巨-色3 10-9 120 

0722 -7 已 -262 己 
06-6453-5666 
0742-吕 6-87 13 
0734 -46 -吕026 
07已-吕已 2-2 已88 
0773-24-5375 
078 -2 色己-己832 
0792-已] -26 已6 


干目己日-09 ] 3 新漏市鑑 ]-5-23 

干目己 2-1 2日9 佐渡市金井町千種11已8-] 

于 263-0014 千葉市稲毛区作草部町1 369-1 椎の実ノ V イツ1 F 

干吕日已 -004 已 つ< ば市梅園 2-2 -目 

〒吕] 0- 日844 水戸市住吉町 307-4 

干331 - OS 12 さいたま市:!ヒ区宮原町 1-310-1 

干吕己日-08日4 J II 越市下広谷 ]] 28-1] 

〒吕21 -09 ] 2 宇都宮市石井町 3373-1 

干 372-0801 伊勢崎市宮テ町1 191-17； けジュ808伊勢崎101号 

干 224-0037 横お市都筑区茅ヶ崎南2-18-1ベルデュール茅ヶ崎 

干 224-003 目 横ミ兵市都筑区勝田南 1-19-17 

干 243-08 日7 厚木市金田339-]金田コーポフ□ンテア2日1 

干1日 0-12] 1 兰宅村大字坪田 

干吕 90-08 已2 松本市大字島立180已 

干吕80-日93已 長野市中御所] -24 

干 400-0035 甲府市飯田 4-9-14 

青 字の拠点は、±曜わ受付9:3日〜]2:日日、13:日日〜18:日日(弊社休業曰は除 <) 

干4已1 -0063 名古屋市西区押切 2-8-18 

〒已] 4-0821 津市垂水已22-已 

干 444-0931 岡崎市大和町字荒田3目-]大和ビレッジ臣 -1 

干已□日-83已目 岐阜市六条江東 1-1-3 

干 422-8034 静岡市駿巧区高松]-巨-己 

干41 0-0876 沼津市北今ミ尺] 2-7 

干43已-日042 '浜松市標ヶ瀬町41已ビラモデルナ已号 

干92日-0362 金お市ち府1 T 目178 

干 939-821 1 富山市こ□町]- 7-1 

干9 ] 0-0001 福井市大願寺 3-5-9 

青 字の拠点は、±曜わ受付9:3日〜]2:日日、13:日日〜18:日日(弊社休業曰は除 <) 

干已64-00已2 吹田市広芝町 5-8 

干已 93-8322 呪市津义野町]- 8-1 已□-ズマンション 1 F 

〒巳31 -0076 大阪市:]ヒ区大淀中 3-9-4 

干日3日-8132 奈良市大森西町21 -26 

〒目41 -0021 和歌山市和歌浦東 3- 1 -2 已 

干日日 0-8322 蔚肺下を区画同院通五条東南卸」、柳脈1 3-2 五条义保田ビル1 F 

干日2日-00已巳 福知山市禱尾新町 2-74 カマノ V チマンション 

〒日日1 -0093 神戸市中央区二宮巧 ] T 目] 0-1 □-レル兰宮ノースアベこュ ー 1 F 

〒目71 -0224 姫路市別所町佐± 4-3 


中国地区受付月〜金9:3日〜18:日日吐 
広島サービスステーシヨン 
徳山サービス認定店 
福山サービス認定店 
岡山サービスステーション 
松江サービス認定店 
鳥取サービス認定店 


日.祝 


弊社休業日は除く） 青 字の拠点は、±曜わ受付9:3日〜]2:日日、13:日日〜18:日日(弊社休業日は除く） 

広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル1 F 

周南市花富お 3-1 1森広事務所1 F 
福山市野上町 3-12-9 
岡山市今 8-1 已 -21 

松江市西津田4-已 -4 日（有）テクピット内 
鳥取市立川町已 -240-1 


FAX 

082-248-9939 

干 

730-0041 

FAX 

0834-吕 3 -己 7 已 9 

干 

74己-00日6 

FAX 

0849-吕] -279] 

干720 -08] 已 

FAX 

086 -244-8748 

干 

7白 0-097 已 

FAX 

08已 2-22-7779 

干 

690-0017 

FAX 

08己 7-29-1 29日 

干 

680-0061 


野 
平 
ジ 
V 
— > . 

ス 

U 

ク 


2 

レ 

見 

如大 

^ -- 


:071別第 


3 

clj 

17 、 

を ob ! 

南 2 C { 一ん一住1 
駅 田 llfm 重 CV1 
を牟目 fmT 区 3 C 6 
博 上 TT 己北町9 
区区 1已町倉国町 
多多 和立石ル照城 
博 博昭花大市市浮 
市 市市市市州島市 
岡 岡崎本分九児崎 
福 福長熊大化鹿宮 


号 

3 

〇 

下 

地 

力 FF 
U 11 
m ルル 
ジビビ 
松栄船 
大晃商 
T 3 已 
1 つ - 1 3 
目9 2江 
T 須 T T 
1 中 3 已 

田田一田津 
里占{石 I 二 
今勝愛ち 
市市市市 
松島知山 
高徳高松 
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^ - # 

アシスト字幕 . 86 

アスペクト比 . 89,112 

頭出し(スキップ） . 55 

アングル . 55,90 

暗証番号 . 90 

—回休止 . 47 

一括チャンネル設定 . 95 

インターレース . 83,112 

映像出力(コンポジット) . 112 

延長 .47-49 

オーディオ DRC . 85 

オートスキャン . 22,95 

オートチャプター . 64,88 

オート CM カットダビング . 77 

オリジナル . 58 

追いかけ再生 . 58 

音亩 . 55, 84-85 

音亩言語 . 86,112 

Q - • 

ガイドチャンネル . 25, 28, 98 

外部音声 . 84 

画面表示 . 100 

気びきくナビ . 83,99 

言語コード表 . 87 

高速ダビング . 80 

個別チャンネル設定 . 96 

コピーコントロール CD . 62 

コマ送 D /コマ戻し . 55 

Q - • 

再生 . 54 

サーチモード . 60 

視おお限 . 90,112 

自動チャンネル設定 . 22, 83 

自動録画 .38-39 

字幕 . 55, 86 

字幕言語 . 86,112 

シームレス再生 . 89 

ジャストクロック . 23 

ま音声 . 84 

受信チャンネル . 96 

消去 . 66 

初期化 . 92 

ス□—再生 . 55 

ミ ru や 
日又た 

ディスク設定 .92-93 

本体設定 .83-91 

セットアップナビ . 22 


巧 

A 

10 

W 

タイトル . 

. 64 

タイトルサーチ . 

. 60 

タイトル消去 . 

. 66 

タイトル保護 . 

. 68 

タイトル名編集 .......... 

. 70 

ダイナごツクレンジ ...... 

. 85,112 

タイムサーチ . 

. 60 

ダビング . 

. 74 

地上デジタル . 

.9,18-20 

チャプター . 

. 64 

チャプターサーチ ...... 

. 60 

チャプターマーク ...... 

. 64 

ディスク 


ディスク情報 . 

. 100 

ディスク設定 . 

.92-93 

ディスク保護 . 

. 92 

ディスク名入力 . 

. 92 

ディスクメ—ユー ...... 

. 56 

デジタル出力 . 

. 85 

テレビ画面サイズ . 

. 89 

同時録画ち生 . 

. 59 

等速ダビング . 

. 80 

時計合わせ . 

. 23, 83 

取0消し . 

. 69 

ドルビーデジタル . 

. 85,112 

巧 

感 


W 

ナビマーク.. ... 

...... 56, 81,88 

—力国語放送 .................. 

. 84 


〇 


早送り/早戻し . 

. 55 

番組表 . 

. 26-29, 32 

番組表対応放送局一覧 

. 118 

パンスキヤン . 

. 89 

ビデオデッキ . 

. 14,如 

ビデオモード . 

53,75, 92,112 

表示チャンネル . 

. 97 

フアイナライズ . 

. 51,93 

フアイナライズ解除 

. 51,93 

プレイリスト . 

. 58 

副音亩 . 

. 84 

部分消去 . 

. 67 

フレーム . 

. 67 

プ□グラム再生 . 

. 61 

プ□グレッシブ . 

...... 23, 83,112 

ホームメ — :!一 . 

...... 見開き，82 

ホスト局 . 

. 26 

保護 . 

. 68, 92 

本体設定 . 

. 83-91 


〇 - • 

マルチアングル . 112 

[見る]画面 . 見開き，56, 65-73 

文字入力 .70-71 

Q - • 

予約録画.……………… . 30, 32-49 

延長... . 47, 48 

解除 ... 46 

確認... . 44 

消去... ... 46 

変更... ..... 45 

Q - • 

リージョン No. 112 

U ニア PCM. 113 

U ピート再生 . 60 

リモコンモード . 91 

レターボックス . 89 

連ドラ延長 . 43,49 

録画 . 30 

録画モード . 30,43,88 

録画予約 . 30, 32 

ワンタッチ録画 . 31 

1回だけ録画可能 . 52, 81 

IgJ - • 

ワイド (16:9). 89 

ワンタッチダビング . 76 

ワンタッチ録画 . 31 

- • 

1回だけ録画可能... . 52,81 

] .已倍早見 ... 55 

9色 kHzPCM .. 85 

^- • 

AV アンプ . 21,85 

目 S アナ□グ . 16,50 

目 S デジタル .18-20,50 

CATV. 21,50 

CD (音楽用 CD). 62 

CM カット . 64,77 

CM スキップ . 54 

CM バック . 54 

CPRM. 52 

CS デジタル .18-20,50 

□(□1/D2) 映懷出力 . 13,113 

Dolby Di 旨け al. 85,112 

DTS. 85,113 

DVD-R. 52, 62,75 


DVD-RW ................... 

. 52, 62,75 

DVD ビデオ .............. 

. 56,62 

EP ..... 

. 30,88 

EPG ................... 

. 26-29, 32 

G ガイド.. . 

.28 

G コード予約 ............. 

.40 

LP ... .. 

. 30, 88 

MPEG .. 

. 85,113 

SEP .. 

. 30,88 

SLP . 

. 30,88 

SP .............................. 

. 30,88 

S ( S 1/ S 2) 映像出力. 

....... 12,84,113 

V 巨 R ... 

.88 

VR モー ド.…..…. 

.53, 75, 92,113 

VTR ................... 

. 14,50 

XP ... ... 

. 30,88 
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